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ARGENTINA , . . Pesos 31 

AUSTRALIA __ $ 1,50 

AUSTRIA . Se. 37 

BELGIO . . . . Fr. Bg. 74 

BRASILE . Crs. 13 

CANADA . . , $ Can. 2,10 
CILE Esc. 3.000 


DANIMARCA Kr. D. 11,50 
EGITTO . . * . . Lira 1,30 
ETIOPIA ........ $ 4 

FRANCIA . . . Fr. Fr. 8,80 
GERMANIA O. . . . M. 5 
GIAPPONE .... Yen 535 

GRECIA .... Dracme 60 


INGHILTERRA . . Ster. 1 
ISRAELE .... Lira 8,20 
JUGOSLAVIA . . . Din. 31 

LIBANO.Lira 5,10 

LIBIA.Din. 0.70 

LUSSEMBURGO . . Fr. 74 


MALTA . . . Sterlina 0,70 


NORVEGIA Kor. N. 11,40 
OLANDA , . . F. 01. 5,20 

PERÙ'.Soles 103 

POLONIA .... Zloty 160 
PORTOGALLO Esc, P. 50 
SPAGNA . . , Pesetas 115 
SUD AFRICA . Rand 1,70 


SVEZIA.Kr. S. 9 

SVIZZERA . . Fr. S. 6,50 

TURCHIA.Lira 30 

RUSSIA .... Rublo 7,50 
URUGUAY . . . Peso 2100 

U.S.A. $ 2,10 

VENEZUELA . . Bolivar 9 




























^t4jpertester 680 

BREVETTATO. ■ Sensibilità: 20.000 ohms x volt 


Con «CAla ft specchio e STRUMENTO A NUCIEO MAGNETICO 
schermito contro I Cimpl ms^iv olici eitirnllll 
Tutti i circuiti Voltmetrlci s Amparomotrlcl fn C C. 
e C.A. di questo nuovissimo modello 680 E montano 
resistenze speciali tarate con la PRECISIONE ECCEZIONALE DELLO 0,5 o !! 


IO CAMPI DI MISURA ■ AB PORTATE II! 


VOLTS C C : 


VOLTS C A : 


7 portata: 
6 portata: 


AMP C.C : 
AMP C A : 
OHMS; 
Rivelatore di 
REATTANZA: 
CAPACITA': 


6 portata: 

5 portate: 

6 portata: 


1 portata: 
4 portata: 


FREQUENZA: 
V USCITA: 
DECIBELS: 


2 portata: 
6 portata: 
S portata: 


con sensibilità di 20.000 Ohms per Volt: 100 mV. 

50 V. - 200 V - 500 V. e TOOO V C.C. 
con sensibilità di 4.000 Ohms per Volt; 2 V. - 10 V 
250 V. - 1000 V. a 2500 Voits C.A. 

SO pA - 500 pA - £ mA ■ 30 mA ■ SOQ mA a S A. C C 
2» liA 2 5 mA 2S mA 2^0 mA a 2.5 Amp, C A 

axio ^ astpo - a* looo - n *. loooo 
(par iattura da 1 daelffwj cH Ohm fino t 100 Mtgaohms). 
da 0 a 10 Magaohms. 

da 0 a 5000 edaOaSOOOOOpF daOa20ed8 0a 
200 Microfarad 
0 500 e 0 5000 Hi. 

2 V. - 10 V. - 50 V. - 250 V. ■ 1000 V e 2500 V 
da — 10 dB a + 62 dB 


Inoltre vi è la possibilità di estendere ancora maggiormente le prestazioni 
del Supartaatar 680 E con accessori appositamente progenati dalla ICE. 


I principali sono; 

Arnparomatro a TaaagUa mwlaHo - Amperelamo • per Correnta AllernHa 
Portate; 2,5 - VO . 25 * 100 2S0 a 500 AmpAras C.A 

Pravi iraniiatorl a prova diodi modelfo v Traoataat * 662 1. C 8 
Shunts supplementari per 10 - 25 - 50 e 100 Ampères CC 
Volt - ohmetro a Transistor' di altissima sensibilità 
Sonda a puntale per prova temperature da — 30 a + 200 “C 
Trasformatore mod 616 per Amp CA.: Portate: 250 mA - 
1 A 5 A 25 A 100 A C A 

Puntala mod 18 per prova di ALTA TENSIONE: 25000 V C C 
Luxmetro per portale da 0 a 16 000 Lux. mod 24 


eccezionale per elettrotecnici 
radiotecnici e rivenditori 

franco nostro Stabilimento 

Per pagamento alla consegna 

omaggio dal ralallvo astuccio III 

Altro Tealer Mod. 60 identico nel formato 
e nelle doti meccaniche ma con sensibiliià 
di 5000 Ohms x Volt a solo 25 portate Lire 8200 
franco nostro Stabilimento 


IL TESTER MENO INGOMBRANTE (mm 126 x 85 x 32) 
CON LA PIU' AMPIA SCAIA (mm 85 x 65) 
Pannello superiore Inleramenta in CRISTAL 
antiurto: IL TESTER PIU’ ROBUSTO, PIU' 
SEMPLICE PIU' PRECISO! 

Speciale circuito elettrico Bravettato 
di nostra esclusiva concezione che 
unitamente ad un limitatore statico 
permette allo strumento indica¬ 
tore ed al raddrizzatore a lui 
accoppiato, di poter sopportare 
sovraccarichi accidentali od 
erronei anche mille volte su¬ 
periori alla portata scelta! 

Strumento antiurto con spe¬ 
ciali sospensioni elastiche 
Scatola base in nuovo ma¬ 
teriale plastico infrangibile 
Circuito elettrico con spe¬ 
ciale dispositivo per la com¬ 
pensazione degli errori dovuti 
agli sbalzi di temperatura. IL 
TESTER SENZA COMMUTATORI 
e quindi eliminazione di guasti 
meccanici, di contatti imperfetti 
e minor facilità di errori 
passare da una portata all'al 

IL TESTER DALLE INNUMEREVOLI 

PRESTAZIONI: IL TESTER PER I RADIO 
TECNICI ED ELETTROTECNICI PIU' ESIGENTI ! 


IL PIÙ 
PRECISO! 


IL PIÙ 
COMPLETO ! 


1 



PER STRUMENTI DA PANNELLO, 
PORTATILI E DA LABORATORIO 
RICHIEDERE IL CATALOGO I.C.E. 
8 - 0 . 


VOLTMETRI 

AMPEROMETRI 

WATTMETRI 

COSFIMETRI 

FREQUENZIMETRI 

REGISTRATORI 

STRUMENTI 

CAMPIONE 























upertester 680 

RIK CON CIHCLIITO KIBAL'I AIULE ! ! ‘ ^ 


H SRRIK 

4 Brevetti 


ATTENZIONE 

c&me 'J^&cùrd • • 


Internazionali 


Sensibilità 20.000 ohms x volt 


STRUMENTO A NUCLEO MAGNETICO schermato contro i campi magnetici esterni!!! 
Tutti i circuiti Voltmetrici e amperometrici di questo nuovissimo modello 680 R montano 
RESISTENZE A STRATO METALLICO di altissima stabilità con la PRECISIONE ECCEZIONALE DELLO 0,5%!! 




IN QUESTA NUOVA SERIE IL CIRCUITO STAMPATO PUÒ ESSERE RIBALTATO SENZA ALCUNA 
DISSALDATURA E CIO PER FACILITARE L’EVENTUALE SOSTITUZIONE DI QUALSIASI COMPONENTE! 

"Record di ampiezza del quadrante e minimo ingombro ! [mm. 128x95x32) 

"^^ecord di precisione e stabilità di taratura ! {l° o in C C - 2Vo in C A !) 

'Record di semplicità, facilità di impiego e rapidità di lettura ! 

^^ecùrd di robustezza, compattezza e leggerezza! ( 300 grammi) 

^^,ecord accessori supplementari e complementari! (vedi sotto) 

^^ecord di protezioni, prestazioni e numero di portate ! 


IO CAMPI DI MISURA E 

ao PORTATE !!! 


VOLTS C.A.: 11 portate: da 2 V a 2500 V massimi 

VOLTS C,C : 13 portate: da 100 mV a 2000 V 

AMP C.C.: 12 portate: da 50 uA a 10 Amp 

AMP C.A.: 10 portate: da 200 uA a 5 Amp 

OHMS; 6 portate; da 1 decimo di ohm a 

Rivelatore di 100 Megaohms 

REATTANZA: 1 portata; da 0 a 10 Megaohms 

CAPACITA’; 6 portate: da 0 a 500 pF - da 0 a 

0,5 uF e da 0 a 50 000 uF in quattro scale 

FREQUENZA; 2 portate; da 0 a 500 e da 0 a 5000 Hz 

V. USCITA: 3 portate; da 10 V a 2500 V. 

DECIBELS: 10 portate: da — 24 a ‘ 70 dB 


Inoltre vi è la possibilità di estendere ancora 
maggiormente le prestazioni del Supertester 680 R 
con accessori appositamente progettati dalla 1 C E. 

Vedi illustrazioni e descrizioni più sotto riportate. 

Circuito elettrico con speciale dispositivo per la 
compensazione degli errori dovuti agli sbalzi di 
temperatura. 

Speciale bobina mobile studiata per un pronto smor¬ 
zamento deH'indice e quindi una rapida lettura 
Limitatore statico che permette allo strumento indi¬ 
catore ed al raddrizzatore a lui accoppiato, di poter 

sopportare sovraocarichi accidentali od erronei anche IL TESTER PER I TECNICI VERAMENTE ESIGENTI !!! 

mille volte superiori alla portata scelta!!' 

Strumento antiurto con speciali sospensioni elastiche. Fusibile, con cento ricambi, a protezione errate inserzioni di tensioni dirette sul circuito ohmetrico 
Il marchio «ICE « è garanzia di superiorità ed avanguardia assoluta ed indiscussa nella progettazione e costruzione degli analizzatori più completi e perfetti 
PREZZO SPECIALE propagandistico franco nostro stabilimento completo di puntali, pila e manuale d'istruzione , Per pagamenti all'ordine, od 

alla tonsegna. tìmafurD del relativo astuccio antiurto ed antimacctua m resiopelle speciale resistente a qualssaai strappa n lacerazione. Dette astuccio da noi 
BREVETTATO permette di adoperare il tester con un’iocEmàUOite di 45 gradi senza doverlo estrarre da esso, ed un suo doppio forrdo non vi-Sibite, può contenere 
oltre ai puntali di dotaziane. anche mpUi altri accessori. Colofe normale di sene del SUPERTESTER 680 R; amaranlci; a richiesta: Engio. 


ACCESSORI SUPPLEMENTARI DA USARSI UNITAMENTE Al NOSTRI “SUPERTESTER 680” 



PROVA TRANSISTORS 
E PROVA DIODI 

'X- r a n s test 

MOD. 66 2 I.C.E. 

Esso può eseguire tut¬ 
te le seguenti misu¬ 
re: Icbo (Ico) - lebo, 
{leol - Iceo - Ices -' 
Icer - Vce sat - Vbe 
hFE (B) per t TRANSISTORS e Vf - Ir 
per I diodi. Mimmo peso: 250 gr - 
Minimo ingombro: 128 x 85 x 30 mm - 
completo di astuccio - pila - puntali e 
manuale di istruzione 



VOLTMETRO ELETTRONICO 

con transistori a effetto di 
campo (FET) MOD. I.C.E. 660 

Resistenza d’ingresso -r 11 
Mohm - Tensione C C : da 
100 mV a 1000 V - Tensio¬ 
ne picco-picco: da 2,5 V a 
1000 V - Oiimetro: da 10 Kohm a 10000 Mohm - Im¬ 
pedenza d’ingresso PP = 1,6 Mohm con circa 10 pF 
in parallelo - Puntale schermato con commutatore 
incorporato per le seguenti commutazioni: V-C C ; V- 
picco-picco; Ohm Circuito elettronico con doppio stadio 
differenziale Completo di puntali - pila e manuale 
di istruzione 


TRASFORMA¬ 
TORE I.C.E. 
MOD. 616 

per misure am- 
perometriche 
in C A Misu¬ 
re eseguibili: 
250 mA - 1-5-25-50 e 100 
Amp C.A. - Dimensioni 60 x 
X 70 X 30 mm - Peso 200 gr 
completo di astuccio e istru¬ 
zioni 



AMPEROMETRO 
A TENAGLIA 

r^mfierclamii 

per misure amperome- 
triche immediate in C.A. 
senza interrompere i 
circuiti da esaminare - 
7 portate- 250 mA - 
2,5- 10-25- 100-250 e 
500 Amp C.A. - Peso, 
solo 290 grammi. Tascabile' - 
completo di astuccio, istruzioni 
e riduttore a spina Mod 29 



PUNTALE PER ALTE TENSIONI 
MOD. 18 I.C.E. (25000 V C C ) 



LUXMETRO MOO. 24 I.C.E. 

a due scale da 2 a 200 Lux e da 
200 a 20.000 Lux Ottimo pure co¬ 
me esposimetro!! 


SONDA PROVA TEMPERATURA 

istantanea a due scale: 

da — 50 a I 40 ^C 
e da : 30 a - 200^^0 




SHUNTS SUPPLEMENTARI (100 mV) 
MOD. 32 I.C.E. per portate ampe- 
rometriche: 25-50 e 100 Amp C C. 



OGNI STRUMENTO I.C.E. E GARANTITO. n r^=i VIA R UTit-IA, 19 1B 

RICHIEDERE CATALOGHI GRATUITI A: Un 20141 MILANO - TEL. 531.5 G 




















































questa è SOW'V^ 

Poche marche sono conosciute in tutto il mondo come sinonimi di qualità superiore: fra queste la 
Sony. La famosa casa giapponese è soddisfatta di ciò e i possessori di apparecchi SONY ne sono 
fieri. Sanno di avere apparecchi inimitabili e la stampa tecnica mondiale lo conferma. Un esempio è 
la combinazione stereo Hi-Fi SONY qui illustrata: questa ed altre numerose combinazioni Hi-Fi SONY 
potr*ete ammirare e giudicare presso i più qualificati rivenditori. Non perdete l'occasione, potreste per¬ 
dere un SONY ..!!! 



COMBINAZIONE STEREO HI-FI mod. 1130 composta da: 


1 Amplificatore stereo Mod. TA-1130 con potenza d’uscita 
50 + 50 W 

1 Sintonizzatore stereo Mod. ST-5130 con sensibilità 1,5 m-V 


1 Giradischi stereo Mod. PS-2250 completò di cartuccia 
magnetica 

2 Diffusori acustici Mod. SS-7300 a due vie con tre alto- 
parlanti 


RICHIEDETE PRODOni SONY Al RIVENDITORI PIU’ QUALIFICATI 

Richiedete cataloghi a; FURMAN S.p.A. - Via FERRI 6 - 20092 CINISELLO B. 
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Questo telecomando è formato da due kit: 
il sensibile ricevitore supereterodina UK 947 
e il trasmettitore UK 942. 

L’impiego consiste nel comandare a distanza l’apertura 
di porte o altri dispositivi. 

Il gruppo trasmettitore-ricevitore forma un complesso 
ad alta affidabilità con ottime caratteristiche quali: 
la stabilità di frequenza, l'Immunità ai disturbi 
di qualsiasi genere ed un raggio di azione che può arrivare 
fino 40 e 120 metri. 


CARATTERISTICHE TECNICHE 
UK 947 

Alimentazione: 115 ^ 250 Vc.a. 
Consumo max: 26 mA 
Dimensioni: 170x95x50 
Peso: 650 g 


UK 942 

Alimentazione: 9 Vc.c. 
Consumo max: 15 mA 
Dimensioni: 94x58x34 
Peso: 150 g 



UK 942 


UK 947 



































MHE HMIMHIIUE II 
flanClliFME 


Imparate una professione «ad alto guadagno». Imparatela col metodo più facile e 
comodo. Il metodo Scuola Radio Elettra: la più importante Organizzazione Euro¬ 
pea di Studi per Corrispondenza, che vi apre la strada verso professioni quali: 



Le professioni sopra illustrate sono tra le più 
affascinanti e meglio pagate: le imparerete 
seguendo i corsi per corrispondenza delia 
Scuola Radio Elettra. 

I corsi si dividono in: 

CORSI TEORICO-PRATICI 
RADIO STEREO A TRANSISTORI - TELEVI¬ 
SIONE BIANCO-NERO E COLORI - ELET¬ 
TROTECNICA - ELETTRONICA INDUSTRIA¬ 
LE - HI-FI STEREO - FOTOGRAFIA. 
Iscrivendovi ad uno di questi corsi riceve¬ 
rete, con le lezioni, i materiali necessari alla 
creazione di un laboratorio di livello profes¬ 
sionale. In più, al termine di alcuni corsi, 
potrete frequentare gratuitamente i labora¬ 
tori della Scuola, a Torino, per un perìodo 
di perfezionamento. 

CORSI PROFESSIONALI 
ESPERTO COMMERCIALE - IMPIEGATA 
D’AZIENDA - DISEGNATORE MECCANICO 
PROGETTISTA - TECNICO D’OFFICINA - 
MOTORISTA AUTORIPARATORE - ASSI - 
STENTE E DISEGNATORE EDILE e i mo - 
dernissimi corsi di LINGUE. 

Imparerete in poco tempo ed avrete ottime 
possibilità d’impiego e di guadagno. 
CORSO-NOVITÀ 

PROGRAMMAZIONE ED ELABORAZIONE 
DEI DATI. 

Per affermarsi con successo neiraffasci- 
nante mondo dei calcolatori elettronici. 

E PER I GIOVANISSIMI 

c’è il facile e divertente corso di SPERI- 

MENTATORE ELETTRONICO. _ 

IMPORTANTE: al termine di ogni cor¬ 
so la Scuola Radio Elettra rilascia un 
attestato da cui risulta la vostra prepa¬ 
razione. 


Inviateci la cartolina qui riprodotta (ritaglia¬ 
tela e imbucatela senza francobollo), oppure 
una semplice cartolina postale, segnalando 
il vostro nome cognome e indirizzo, e il 
corso che vi interessa. 

Noi vi forniremo, gratuitamente f' senza al¬ 
cun impegno da parte vostra, una splendida 
e dettagliata documentazione a colori. 



Scuola Radio Elettra 

Via Stellone 5/705 
10126 Torino 
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Francatura a carico 
del destinatario da 
addebitarsi sul conto 
credito n 126 presso 
rUHicioPT di Tonno 
AD -Aut Dir Prov 
P T di Tonno n 23616 
1048 del 23-3-1955 
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PER I NOSTRI LETTORI 


• CIRCUITO STAMPATO 

DELL’AMPLIFICATORE B.F. da 1,2 W 

(descritto sul n” 11-1973 di Sperimentare) L. 1.000* 


• CIRCUITO STAMPATO 
DELL’ALIMENTATORE STABILIZZATO 
3-4,5-6-7,5-9-12Vc.c.; 1 A 

(descritto sul n° 12-1973 di Sperimentare). L. 

• CIRCUITO STAMPATO 

DEL CRONOMETRO DIGITALE 
A 5 CIFRE 

(descritto sul n° 1-1974 di Sperimentare) L. 

• TUTTI E 3 I CIRCUITI STAMPATI 

•4* istruzioni di montaggio L. 

• INDICE GENERALE ED ANALITICO 
DELLE ANNATE 1971 - 1972 - 1973 

di Sperimentare L. 

• TUTTI E 3 I CIRCUITI STAMPATI 

istruzioni di montaggio 
-1- INDICE GENERALE ED ANALITICO 
DELLE ANNATE 1971 - 1972 - 1973 
di Sperimentare L. 


1 . 000 * 

1.500* 

3.000* 

1 . 000 * 

3.500* 



^ I PREZZI COMPRENDONO ANCHE LE SPESE DI SPEDIZIONE 

SE SIETE INTERESSATI A QUESTA OFFERTA SPECIALE UTILIZZATE IL BOLLETTINO 
DI C. C. POSTALE A FIANCO RIPORTATO INDICANDO SUL RETRO DELLO STESSO 
CIO’ CHE DESIDERATE RICEVERE. 
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Amplificatore BF da 1,2 W 


Alimentatore stabilizzato 
3-4,5-6-7,5-9-12 Vc.c.; 1 A 


Cronometro digitale a cinque cifre 
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Addì (1) .19 Bollo lineare deirUfiFìdo acceiranle Boflo lineare deirufffcio accettante 
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a 2 canali 
VHF e UHF 


a 2 canali 
GUADAGNO 
32 dB VHF 
36 dB UHF 


a 3 canati 
2 in VHF+1 UHF 
oppure 

2 in UHF-H VHF. 
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MINI CENTRALINO 


Guadagno: 32 dB in VHF 

26 dB in UHF (36 dB per C2/U) 

IN VENDITA PRESSO TUTTE LE SEDI Entrate regolabili con attenuatori 0^20 dB 

DELL'ORGANIZZAZIONE GBC Uscita miscelata, singola o divisa 

PER PICCOLI IMPIANTI CENTRALIZZATI 
FINO A 30 PRESE DIREZIONALI 

Richiedere alla Prestel schemi-preventivo, inviando i dati relativi ai segnali da amplificare e schizzi deirimpianto con te 
lunghezze approssimative dei cavi di collegamento. 
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The All-New B&K 
Television Analyst 
Model 1077-PAL 

Cuts troubleshooting time in half. 



• Drives solid-state sweeps • All UHF channels • 8 VHF channels 
• 20 to 45 MHz IF • Audio, video, sync outputs 


Il più versatile strumento per servizio TV Controlla ogni stadio dall’antenna alla gri- 
mai ideato! glia del CRT. 

Con il B&K 1077-PAL potrete generare 

Utilizzabile per TV (a colori o bianco e ne- ogni segnale a vostra scelta e controllare 
ro) con standard U.S. o Europeo. i risultati sul tubo catodico. 

Receiver Test Patterns Scope Diagram 



This Standard Test Pattern or other signal of your 
choosing may be injecied al thè indicated test 
points 

Typical problems that can be repaired using thè 
1077B: 

To set proper size, set top and bottom of circle 
lo top and bottom edges of receiver screen. 

Determine frequency response at point where 
lines of wedge merge. Bandwidth shown in mega¬ 
hertz. 

Ringing or overshoot is indicated by white trail- 
ing edges 

Center of pattern shouid be adjusled to be at 
physical center of receiver screen 

Determine resolution at point where lines of 
wedge merge. Resolution is shown in number 
of lines 

Adjust receiver for perfect circle set linearity 
heìght and width. 

^ Low frequency phase shift is evidenced by 
black trailing smear. 



White Dot Crosshatch 



Write for complete details and prices. 


Empire Exporters Ine. 


270-278 Newtown Road Plainview, 
11803 Cable Address: Empexinc, N.Y. 


N.Y. 











































Interamente allo stato solido al silicio (65 semiconduttori + 

1 circuito integrato) con tutte le alimentazioni stabilizzate 
elettronicamente. 

Dotato di grande sensibilità Y con deflessione di 10 cm e larga 
banda, trigger molto stabile e sensibile, asse tempi 
con 20 portate tarate, tubo da 5"' a schermo piatto protetto 
da completo schermo in mumetaL 



Banda passante 
Sensibilità 
Tempo di salita 
Calibratore Y 
Amplif. orizzontale 
Asse tempi 
Sincronismo 
Asse Z 


dalla DC a 10 MHz entro 3 dB 
da 2 mVpp/cm a 10 Vpp/cm 
circa 35 nSec 

scalino a frequenza variabile 
dalla DCa 1 MHz 

da 0,5 pS/cm a 50 mS/cm in 20 portate 
trigger automatico o convenzionale e TV 
soppressione con —20 Vp 


TECNICA ELETTRONICA SYSTEM 

20121 Milano - Via Moscova 40 7 tei. 667.326/650,884 









mini 

CALC OL ATRICI 

ponzatili 


TEnCO 

IKOVACI 



Mini calcolatrice portatile 
Tenko SR-SOS 

8 cifre 

4 operazioni fondamentali 
1 memoria 

Dispositivo di richiamo per la lettura 
della penultima operazione 
effettuata 

Dispositivo di soppressione 
dello zero 

Sistema automatico di cancellazione 
Alimentazione; 6 Vc.c. * 

Dimensioni; 147x85x33 

ZZ/9975^0 



Mini calcolatrice portatile 
Kovac LE-802 


Mini calcolatrice da tavolo 
KOVAC K 80D 

8 cifre 

4 operazioni fondamentali 
1 memoria 

Dispositivo per valori negativi - Dispo¬ 
sitivo di segnalazione di errore - Di¬ 
spositivo per ottenere cifre decimali 
arrotondate a due o tre decimali - 
Dispositivo di cancellazione totale e 
parziale - Alimentazione: 6 Vc.c. oppure 
220 Vc.a. 

Dimensioni: 215x136x60 


8 cifre 

4 operazioni fondamentali 
Dispositivo per valori negativi 
Dispositivo per segnalazione 
di errore 

Deviatore per operazioni ripetitive 
Dispositivo per poter ottenere cifre 
decimali arrotondate a 2 decimali 
Dispositivo per cancellatura parziale 
Sistema automatico di cancellazione 
Alimentazione: 9 Vc.c. 

Dimensioni: 135x 68x 28 

ZZ/9972-00 
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di Giuseppe CONTARDI 


PREAMPLIFICATORE 
CORRETTORE DI TONI 
STEREOFONICO 



n niziamo la descrizione del- 
Tapparecchio spiegando il 
cuore del circuito, ovvero 
il preaniplificatore con il correttore 
di tono (fig. 1). Per semplificare 
al massimo il preamplificatore ab¬ 
biamo usato un integrato RCA 
CA5052 (fig. 2) ; detto integrato 
è stato appositamente studiato dal- 
PRCA per l’impiego in preamplifi¬ 
catori stereofonici. Il suo pregio è 
che airinterno contiene un nume¬ 
ro molto grande di transistori, ben 
24, 12 per canale con tutte le resi¬ 
stenze necessarie alla polarizzazio¬ 
ne; con l’ausilio di questo circuito 
integrato si riesce quindi a fare un 
ottimo preamplificatore di dimen¬ 
sioni ridotte. 

A completamento deH’integrato, 
all’esterno di esso, si trovano per 
ogni canale due reti di contro-rea- 


L'apparecchio qui descritto è 
composto da un preatnplifica- 
tore a circuito integrato e da 
un particolare tipo di correte 
tore di toni che ha il pregio 
di agire su bande di frequen^ 
za ben determinate: infatti si 
hanno non due controlli di 
toni ma ben cinque, che agi¬ 
scono rispettivamente sui bas¬ 
si, medio-bassi, alti, medio- 
alti. Quindi, con questo ap¬ 
parecchio, è possibile per e- 
semplo esaltare su un canale 
dello stereo i tamburi, annul¬ 
landolo sull'altro, nel quale si 
possono esaltare le trombe e 
annullare i suoni bassi. 


Abbiamo provato questo ap¬ 
parecchio anche per gli effetti 
speciali nella sonorizzazione 
delie pellìcole del film a pas¬ 
so ridotto, ottenendo ottimi 
risultati. 

A completamento delFappa- 
recchio abbiamo inserito un 
controllo di bilanciamento, un 
alimentatore stabilizzato a 
basso ronzìo e un attenuatore 
d'ingresso che adatta l'impe¬ 
denza d'ingresso deirintegrato 
nspettivamente: ai microfoni 
pìezo-elettrici e magnetici, ai 
registratori e alle cartucce pie- 
zo e magnetiche. 
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Fig. 1 Schema elettrico del 
preamplificatore e correttore 
di toni stereofonico. 


















































































































zione che servono a ridurre la di¬ 
storsione complessiva del segnale; 
infatti, da questo tipo di integrato, 
è possibile ottenere in uscita un se¬ 
gnale indistorto di 2 V. 

Contrariamente a quanto consi¬ 
glia la casa costruttrice abbiamo 
preferito alimentare le prime sezio¬ 
ni preamplificatrici (piedino 12) 
con una tensione leggermente infe¬ 
riore a quella che alimenta le se¬ 
conde sezioni, avendo notato un mi¬ 
glioramento del funzionamento. 

A fornire questa tensione prov¬ 
vede uno zener di 9,1 V; precisia¬ 
mo tuttavia che si può ottenere la 
stessa tensione calcolando opportu¬ 
namente, con la legge di Ohm, la 
resistenza da 270 D. presente suir 
alimentazione ed eliminando il dio¬ 
do zener. 

Ciò per quanto riguarda il pream¬ 
plificatore vero e proprio; il corret¬ 
tore di toni è la parte più comples¬ 
sa di tutto il circuito. ■ 

E’ essenzialmente composto da 
cinque diversi filtri; il filtro degli 
alti è un passa-alto, quello dei bassi 



Fig. 2 - Schema elettrico del circuito integrato CA 5052. 


ELENCO 

DEI COMPONENTI DI FIGURA 1 



CI -C20 

: condensatori al tantalio da 4,7 


R9 

: resistore da 5,6 kLÌ 

C2 -C23 

: condensatori el. da 250 ^F 


RIO 

: resistore da 22 kLÌ 

C3 ^28 

: come Cl 


RII 

ì come RIO 

C4 -C24 

: condensatori da 33 nF 


R12 

: come RIO 

C5 ■C25 

: condensatori el. da 200 ^iF 


R13 

: come RIO 

C6 -C27 : 

: condensatori da 470 nF 


R14 

; come RIO 

C7 ■C26 

: condensatori da 12 nF 


R15 

; potenziometro lin. 20 kLÌ 

C8 -029 ; 

: come Cl 


R16 

: come RI5 

C9 ■C30 

: condensatori el. da 125 nF 


R17 

: come RI5 

C10-C31 ; 

: condensatori al tantalio da 4,7 ^iF 


R18 

: come R15 

C11-C32 

: come C9 


R19 

i come R15 

C12-C33 

: condensatori da 10 nF 


R20 

i resistore da 5,6 kLÌ 

C13-C34 ; 

: condensatori da 18 nF 


R2I 

i come R20 

C14-C35 ; 

: condensatori da 330 pF 


R22 

i come R20 

C15-C36 ; 

: condensatori da 68 nF 


R23 

: come R20 

C16-C37 ; 

: condensatori da 15 nF 


R24 

: trimmer da 100 Lì 

C17-C38 ; 

: condensatori da 330 nF 


R25 

: resistore da 22 Lì 

C18-C39 ; 

; condensatori da 47 nF 


R26 

: resistore da 1,5 kLÌ 

C19-C40 ; 

; condensatori da 220 nF 


R27 

: resìstere da 1,8 kLÌ 

TR1-TR2 

: transistori FET 2N3819 Texas 


R28 

: resistore da 47 Lì 

1 

: integrato CA 3052 RCA 


R29 

: resìstere da 100 kLÌ 

RI 

: resistore da 22 Lì 


R30 

: potenziometro log. da 20 kLÌ 

R2 

; resistore da 1,5 kH 


R31 

: resìstere da 220 Lì 

R3 

; resistore da 1,8 kLì 


R32 

: resistore da 6,8 kLÌ 

R4 

; resistore da 100 kH 


R33 

: resìstere da 5,6 kLÌ 

R5 

: resistore da 47 Lì 


R34-R38 

: resistor! da 22 kLÌ 

R6 

; potenziometro log. da 20 kLÌ 


R39-R43 

: potenziometri lin. da 20 kLÌ 

R7 

; resistore da 220 Lì 


R44-R47 

: resistor! da 5,6 kLÌ 

R8 

: resistore da 6,8 kLÌ 


Tutti i resistor! sono da 0,33 W tolleranza 5%. 
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Fig. 5 - Schema elettrico delValimentatore. 


ELENCO 

DEI COMPONENTI DI FIGURA 3 


RI 

resistere da 820 12-1 W 

C5 : 

condensatore da 0,01 iiF 

R2 

resistere da 1 kO ■ 0,50 W 

C6 : 

condensatore elettrolitico 

R3 : 

resistere da 100 12 - 0,50 W 


da 1000 nF - 16 VI 

R4 : 

resistere da 270 D - 0,50 W 

C7 : 

condensatore da 0,01 \x¥ 

CI : 

condensatore elettrolitico 

DI : 

ponte di diodi WOl 


da 1000 ^F ■ 16 VI 

D2 

diodo zener IZSAll 

C2 : 

condensatore elettrolitico 

D3 

diodo zener 1N757 


da 100 |iF ■ 16 VI 

TRI : 

transistore BC119 

C3 : 

condensatore elettrolitico 
da 470 ^iF - 16 VI 

TI : 

trasformatore di alimentazio¬ 
ne tipo HT/3630-00 

C4 : 

condensatore elettrolitico 

L : 

lampadina spia 


da 1000 m^F - 16 VI 

II 

interruttore 


è naturalmente un passa-basso, men¬ 
tre tutti gli altri sono dei passa¬ 
banda. Quindi, ognuno di questi 
filtri, agisce in un segmento di fre¬ 
quenza ben determinato. Il funzio¬ 
namento del correttore è in sostan¬ 
za semplicissimo; immaginate due 
segnali, uno da 50 Hz e uno da 
10 kHz; il segnale a 50 periodi non 
potrà passare attraverso il conden¬ 
satore da 10 nF in quanto presenta 
a questa frequenza una resistenza 
reattiva molto elevata, resistenza 
che possiamo calcolare con la for¬ 
mula: 




1 


CbPiHla 


ó o 

rifi iiFflimpIrFi-ELiliirt 



Fig. 4 - Schema elettrico delVattenuatore d'ingresso. 


ELENCO DEI COMPONENTI 

DI FIGURA 4 

C1-C2 : 

condensatori da 0,01 pF 

RI : 

resistere da 47 kl2 ■ 0,33 W 

R2 : 

resistere da 390 12 - 0,33 W 

R3-R10: 

resistori da 8,2 kl2 - 0,33 W 

R4-R6 : 

come R2 

R5 

resistere da 100 kH - 0,33 W 

R7 : 

resistere da 1,2 kD ■ 0,33 W 

R8 : 

resistere da 560 kl2 - 0,33 W 

R9 

resistere da 12 kH ■ 0,33 W 

RII- 


R13- 


R15 : 

come R2 

R12 

come RI 

R14 : 

come R5 

R16 

come R7 

R17 : 

come R9 

R18 

come R8 

CMl : 

commutatore 2 vie 


4 posizioni 
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xc == -— in cui xc = 

2 TT Vfc 

= reattanza capacitiva in Ohm, 
p-greco = 5,14 f := frequenza, 
c — capacità del condensatore e- 
spressa in farad. 

Nel nostro caso la resistenza reat¬ 
tiva è molto elevata, quindi in que¬ 
ste condizioni il segnale a 50 Hz 
non passa; passerà invece il segna¬ 
le a 10.000 Hz in quanto per detto 
segnale il condensatore agisce come 
se fosse una resistenza di basso va¬ 
lore; ciò per quello che riguarda il 
filtro degli acuti. 

In quello dei bassi accade che il 
segnale a 10.000 Hz viene fugato 
verso massa dal condensatore da 
220 nF; al contrario passa il se¬ 
gnale a 50 periodi in quanto detto 
condensatore non presenta una re¬ 
sistenza reattiva sufficiente per fu¬ 
garlo verso massa. Quindi, median¬ 
te Fimpiego di questi due filtri, ab¬ 
biamo ottenuto una prima divisione 
di frequenza. Gli altri filtri sono 
dei passa-banda che lasciano pas¬ 
sare le frequenze comprese dai me¬ 
dio-alti ai medio-bassi, frequenze 
che sono specificate nelle caratte¬ 
ristiche tecniche delFapparecchio 
riportate in tabella 1. 

Dopo i filtri e i vari potenziome¬ 
tri di regolazione troviamo uno sta¬ 
dio mescolatore composto da cin¬ 


que resistor! da 22 kD e da un fet, 
che serve ad adattare Timpedenza 
di uscita del mixer alFingresso del 
secondo stadio del preamplificato¬ 
re. 

La tensione di questo circuito è 
prelevata direttamente dall’uscita 
+ 10 V e viene ulteriormente li¬ 
vellata da un condensatore elettro- 
litico da 125 pF e da una resisten¬ 
za da 220 O. Al fine di ottenere una 
buona separazione fra i canali ab¬ 
biamo provveduto a dividere le ali¬ 
mentazioni di questi stadi usando 


in ogni canale la sua resistenza di 
disaccoppiamento e il suo conden¬ 
satore elettrolitico; tutta questa de¬ 
scrizione è stata fatta per un solo 
canale, ma vale esattamente anche 
per l’altro. 

Con ciò la descrizione della par¬ 
te fondamentale è terminata; pas¬ 
siamo a descrivere i vari circuiti 
complementari che completano e 
perfezionano l’apparecchio; essi so¬ 
no tre, più precisamente: Falimen- 
tatore, il bilanciatore stereo, e l’at¬ 
tenuatore d’ingresso. 


ELENCO DEI COMPONENTI 

DI FIGURA 5 

RI 

: resistere da 2,2 kO - 0,33 W i 

R2 

: come Ri 

R3 

: trimmer da 220 Fi 

CI 

: condensatore elettrolitico 
da 125 nF - 16 VI 

C2 

: come CI 

C3 

: condensatore elettrolitieo 
da 33 - 16 VI 

C4 

: come C3 

DI 

; diodo al germanio OA90 

D2 

: come DI 

D3 

: come Di 

D4 

: come DI 

TRI 

: transistore FET 2N3819 

TR2 

: come TRI 

M 

: microamperometro 


+ 10V 



Fig. 5 - Schema elettrico del bilanciatore stereofonico. 
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alluminio da 2 mm. 



Fig. 8 - Piano di foratura del pannello posteriore. 
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Fig. 9 - Circuito stampato, visto dal lato rame, del preamplificatore e correttore di toni. 


ALIMENTATORE 

L’alimentatore da noi realizzato 
è molto semplice, pur essendo per- 
I lettamente stabilizzato e compieta- 
mente esente da ronzio (figura 3). 

All’uscita del trasformatore si tro¬ 
va un ponte di diodi WOl che ren- 
! de continua la tensione e un con¬ 
densatore da 1.000 ii^iF che provve¬ 
de alla prima livellazione. 

I Come elemento regolatore si è u- 

sato un transistore BC119 che pre¬ 
senta una corrente di collettore di 
ben 1 A, sulla base di questo tran¬ 
sistore vi è un diodo zener che sta- 
: bilizza la tensione a 11 V, 

Si è scelto uno zener da 11 V in 
j quanto i transistori al silicio pre- 

I sentano una caduta di tensione di 

' 0,6 V, di conseguenza all’uscita tro- 

I veremo circa 10,4 V. Infine vi è 

I un altro filtro composto da un con- 

I densatore da 470 :pF, da uno da 

' 1.000 ipF e da una resistenza da 

100 ,0; questo ultimo filtro agisce 
' sul residuo di alternata e in usci- 

i: ta si ottiene così una tensione con- 

I tinua pura. 

, ATTENUATORE D’INGRESSO 

j II preamplificatore impiegante 1’ 
integrato RCA CA3052 presenta u- 
I na sensibilità tipica d’ingresso di 


10 mV, di conseguenza non è pos¬ 
sibile immettere in ingresso segnali 
superiori a 10 mV, pena la satura¬ 
zione e la distorsione del segnale. 
Nell’uso corrente però si ha la ne¬ 
cessità di inserire apparecchi che 
forniscono da pochi mV di uscita 
(come i microfoni e i pick-up ma¬ 
gnetici) e segnali che invece pre¬ 


sentano una ampiezza ben mag¬ 
giore, quali i pick-up piezo ed i re¬ 
gistratori. 

Per ovviare a questo inconve¬ 
niente abbiamo quindi realizzato 
un attenuatore che serve a rendere 
compatibili i vari segnali degli ap¬ 
parecchi con l’ingresso dell’integra¬ 
to (figura 4). 



Particolare dell’attenuatore d’ingresso (in alto a destra) e di alcuni collegamenti 
effettuati con cavetto schermato. 
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BILANCIATORE 

STEREOFONICO 

Il bilanciatore stereofonico usa¬ 
to in questo preamplificatore è 
composto da due FET 2N3819 e 
da pochi altri componenti (fig. 5). 
Esso è essenzialmente un amplifi¬ 
catore audio. Il segnale BF dopo 
essere stato prelevato dalFuscita 
viene amplificato e rivelato rispet¬ 
tivamente da 4 diodi: 2 per ogni 
canale; si ottiene così una tensione 
continua proporzionale al segnale 
BF. Infine vi è lo strumento, (mi¬ 
croamperometro a zero centrale da 
200 iuA) collegato tra le due uscite 
e ad un trimmer; con questa dispo¬ 
sizione otteniamo un funzionamen¬ 
to a ponte in quanto, se le due ten¬ 
sioni di BF sono uguali, formano in 
uscita due tensioni uguali che es¬ 
sendo dello stesso segno si annulla¬ 
no; se non sono uguali grazie al 
trimmer da 2,2 kft l'indice dello 
strumento si sposterà verso il canale 
il cui segnale è maggiore delFaltro. 

Si sono scelti i FET in quanto, 
avendo un'alta impedenza di ingres¬ 
so, non influenzano l'uscita del 
preamplificatore, contrariamente a 
quanto avviene con i transistori dal- 
Timpedenza di ingresso troppo bas¬ 


sa, che influirebbe su quella di usci¬ 
ta del preamplificatore modifican¬ 
dola. 

MONTAGGIO PRATICO 

L’apparecchio è montato in un 
contenitore di dimensioni interne 
355 X 150 X 105. 

In figura 6 vi è il telaio che va 
realizzato per il montaggio del pre¬ 
amplificatore; è consigliabile rea¬ 
lizzarlo in alluminio, di 2 millime¬ 
tri di spessore, di modo che si ab¬ 
bia una buona resistenza meccani¬ 
ca, senza aumentare eccessivamente 

11 peso. 

Nelle figure 7 e 8 vi è invece il 
piano di foratura del pannello fron¬ 
tale e di quello posteriore. I po¬ 
tenziometri a cursore sono fissati 
al pannello mediante viti da M3 x 

12 e vengono usati dei distanziato- 
ri da 9 mm. (2 x GA/3762-02). 

Nelle figure 9 - 10 - 11 e 12 vi 
sono i quattro circuiti stampati. Es¬ 
si vanno realizzati esclusivamente 
in vetro resina, in quanto, dato 1' 
alto guadagno del preamplificatore, 
utilizzando la bachelite, potrebbero 
verificarsi inneschi a frequenza ul¬ 
trasonica. 


Per agevolare i lettori nella co¬ 
struzione abbiamo provveduto a di¬ 
segnare, alle figure 13 -14 - 15 e 
16, la disposizione dei componenti 
sui relativi circuiti stampati. 

Raccomandiamo vivamente di e- 
seguire le saldature con un salda¬ 
tore di non più di 40 W, di usare 
dello stagno con disossidante alla 
colofonia e di piccolo diametro. 
Molte volte capita che i montaggi 
non funzionano (o funzionano ma¬ 
le) per qualche saldatura fredda. Si 
abbia quindi particolare cura delle 
saldature, che devono essere lucen¬ 
ti, non granulose. 

A causa dell'alto guadagno del 
complesso è consigliabile usare del 
buon filo schermato per collega- 
menti stereofonici, curando in modo 
particolare le prese di massa che 
devono essere ben calde. 

Si faccia molta attenzione alle po¬ 
larità dei diodi dei condensatori e- 
lettrolitici; nei condensatori al tan¬ 
talio il positivo si trova a destra, 
dopo aver posto il condensatore 
con il puntino colorato rivolto ver¬ 
so l'operatore. 

Con questo il montaggio può dir¬ 
si finalmente concluso, non resta 
ora che collaudarlo e tararlo. 



Fig. 10 - Circiuio stampalo, visto dal lato rame, delFufimetttatare. 



Fig. 11 - Circuito stampato, visto dal lato rame, deWattenuatore d'ingresso. 



Fig. 12 - Circuito stampato, visto dal 
lato rame del bilanciatore stereofonico. 
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Fig. 14 - Circuito stampato, visto dal lato componenti, deWalimentatore. 
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Fig. 16 - Circuito stampato, visto dal 
lato componenti, del bilanciatore ste¬ 
reofonico. 


Fig. 15 - Circuito stampato, visto dal lato componenti, dell’attenuatore d’ingresso. 
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MESSA A PUNTO 



Pannello posteriore del preamplificatore stereofonico e correttore di toni. La di¬ 
sposizione delle prese può anche essere variata a piacere. 


TABELLA 1 
DATI TECNICI 


Tensione di alimentazione: 

o 

o 

220 Vc.:a. 

Assorbimento a 220 V: 


45 mA 

Assorbimenti in corrente continua: 

9 V 10 m A 


10 V 15 mA 

Banda passante: 

15 

— 50 kHz 

Guadagno a 1000 Hz: 


+ 53 dB 

Rumore di fondo: 


-70 dB 

Gamme di azione dei controlli di tono: 



^ bassi : da 

15 Hz a 

60 Hz 

medio-bassi : da 

60 Hz a 

500 Hz 

medi : da 

500 Hz a 

2000 Hz 

medio-alti : da 

2000 Hz a 

8000 Hz 

alti : da 

8000 Hz a 

22000 Hz 

Sensibilità di ingresso sulle varie prese: 



fono 

- piezo 

150 mV 


- magnetico 

10 mV 

microfono 

- piezo 

40 mV 


- magnetico 

5 mV 


registratore 

500 mV 

Impedenza di uscita: 


1000 n 

Massima tensione di uscita con segnale indistorto: 


2 V 


Questi dati sono stati ottenuti usando i seguenti apparecchi: 

— oscilloscopio Heathkit mod. 012 

— voltmetro elettronico mod. Mecronic 130 A 

— generatore audio Amtron 

— generatore ultrasonico autocostruito 

— counter autocostruito con ingresso per basse frequenze 

— tester da 20000 LL/y 


L'apparecchio appena terminato 
deve funzionare subito; per provare 
ciò si colleghi una cuffia stereofo¬ 
nica ad alta impedenza all'uscita e 
dopo avere inserito tutti i vari fil¬ 
tri, si provi ad aumentare il volu¬ 
me; se tutto è regolare toccando le 
entrate del preamplificatore pre¬ 
senti sul circuito stampato, si sen¬ 
tirà in cuffia il caratteristico ronzio. 
A noi, in uno dei prototipi, è capi¬ 
tato che il preamplificatore auto- 
oscillasse; per ovviare a questo in¬ 
conveniente è stato sufficiente porre 
in parallelo alLalimentazione un 
elettrolitico da 1500 uF. 

Se tutte queste prove daranno 
esito positivo si può passare alla 
taratura finale. 

Questa si riduce a regolare due 
trimmer; uno serve al bilanciamen¬ 
to tra i canali e l'altro per bilan¬ 
ciare lo strumento. 

Per bilanciare il preampificatore 
si deve mettere il commutatore in 
posizione fono-magnetico; sulla ri¬ 
spettiva presa mediante un apposito 
spinotto si connette il canale destro 
con il sinistro e a questi due ca¬ 
nali ora in parallelo si immette un 
segnale a 1000 Hz, con la tensione 
di 10 mV e dopo aver inserito tutti 
i controlli tono si regolino i poten¬ 
ziometri del volume circa a metà 
corsa; in questo modo avremo in 
uscita circa 1 V. 

Con un tester in posizione 2 V 
alternata oppure, meglio ancora, 
con un voltmetro elettronico, si mi¬ 
suri la tensione in uscita. Se detta 
tensione è uguale in entrambi i ca¬ 
nali ] 'apparecchio è tarato, altri¬ 
menti si deve regolare il trimmer da 
100 Lì fino a leggere la stessa ten¬ 
sione in entrambe le uscite. 

Con ciò il preamplificatore è ta¬ 
rato; resta ora da tarare il bilancia¬ 
mento. Per tararlo è sufficiente im¬ 
mettere il solito segnale a 1.000 Hz 
e regolare il trimmer da 2,2 kLl 
fin che Findice dello strumento non 
si muova dal centro. Le operazioni 
di taratura si riducono a queste 
due semplicissime regolazioni dopo 
di che l'apparecchio è pronto a fun¬ 
zionare. 

Ulteriori chiarimenti possono es¬ 
sere chiesti all'autore dell'articolo: 
Giuseppe Contardi, Via Tolmezzo 
12/2 - 20132 Milano. 
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TIMER DIGITALE 
PER CAMERA OSCURA 


a cura del dott. A. RECLA 



li interruttori a tempo pos¬ 
sono venire realizzati, ol¬ 
tre che con circuiti analo¬ 
gici anche con circuiti digitali. Co¬ 
me base dei tempi si impiega di 
solito la frequenza di rete accop¬ 
piata con i circuiti digitali della se¬ 
rie TTL oppure DTL appositamen¬ 
te studiati per divisori di frequen¬ 
za, per contatori e per decoder. Gli 
interruttori a tempo si possono tro¬ 
vare anche in commercio però ad 
un prezzo piuttosto elevato. Per di 
più i circuiti finora realizzati sono 
molto sensibili ai disturbi. 


PRINCIPIO 

DI FUNZIONAMENTO 
DELL^INTERRUTTORE 

Nel primo stadio (vedi fig. 1 che 
rappresenta lo schema a blocchi) 
avviene la trasformazione della ten¬ 
sione di rete dalla sua normale for¬ 
ma sinusoidale in una rettangolare. 

L’uscita da questo stadio, deno¬ 
minato formatore di impulso, vie¬ 
ne inviata ad un divisore di fre¬ 
quenza formato da quattro stadi; 
all’uscita del divisore si ricavano 
dei segnali rettangolari i cui periodi 
presentano una durata fino a circa 
320 s. Segue uno stadio decodifi¬ 
catore dal quale si possono sceglie¬ 
re le durate desiderate, selezionate 
mediante un commutatore a scatto. 
Questo stadio decoder eccita, tra¬ 
mite uno stadio pilota, un relè i 
cui contatti inseriscono la lampa¬ 
dina od altro. L’apparecchio fun¬ 
ziona con l’alimentazione di rete. 

Col divisore di frequenza si può 
regolare la durata dei tempi fra 


Chi si diletta a sviluppare e 
stampare {e proprie fotografie 
ha bisogno, nella camera o~ 
scura, di un interruttore a 
tempo che gli permetta di ot¬ 
tenere ititervalll di luce di de¬ 
cine di secondi. 

Presentiamo l’ultima versione 
dì un tale interruttore auto¬ 
matico regolabile. 


20 ms e circa 320 s. Nella camera 
oscura vengono normalmente im¬ 
piegati tempi di 30 e 60 s. La gra¬ 
duazione dei singoli intervalli di 
tempo è effettuata in modo che il 
rapporto fra due intervalli vicini 
risulti di circa 1 : 1,5; più che suf¬ 
ficienti per gli scopi fotografici. 
Ad es. i tempi dell’otturatore e le 
aperture dei diaframmi nelle mac¬ 
chine fotografiche variano normal¬ 
mente nel rapporto 1:2. 

Con questo circuito è possibile 
ottenere le seguenti durate: 2,5; 


3,75; 5; 7,5; 10; 15; 20; 30; 40 
e 60 s. 

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO 

L’alimentazione viene ricavata 
dal secondario del trasformatore 
(fig. 2) ; la tensione alternata del 
valore di 12 V viene raddrizzata dal 
diodo DI e livellata per mezzo del 
condensatore Cl. La stabilizzazione 
è effettuata mediante il transistore 
Tl, la cui base preleva la tensione 
di riferimento dal diodo Zener D2, 
del tipo ZPDIO o equivalente, scel¬ 
to in modo che la tensione stabi¬ 
lizzata risulti circa 9 V. In paralle¬ 
lo a Tl è situato il resistore R2 
che limita la potenza dissipata da 
Tl. Senza, rete l’interruttore assor¬ 
be una corrente di circa 50 mA. 


LA FORMAZIONE 
DEGLI IMPULSI 

La tensione alternata presente 
sul secondario del trasformatore 
W2, pilota, attraverso il resistore 



Fig. 1 ~ Schema a blocchi delVinterruttore temporizzato digitale. 
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Fig. 2 - Schema elettrico deWinterruttore digitale temporizzato per camera oscura. 


R3, il transistore T2 funzionante 
con Temettitore a massa. Sul suo 
collettore si forma una tensione ret¬ 
tangolare avente un’ampiezza di 
circa 8 V con un rapporto di dura¬ 
ta di 0,5. Il diodo D3, posto in op¬ 
posizione sul tratto base-emettitore 
del transistore, serve per limitare 
la tensione in questo tratto, al va¬ 
lore della sua tensione diretta pro¬ 
teggendo così il transistore. R3 e 
C2 formano un filtro passa-basso 


che cortocircuita i disturbi ad alta 
frequenza provenenti dalla rete. 

IL DIVISORE DI FREQUENZA 

Per la divisione delle frequenze 
vengono impiegati due circuiti inte¬ 
grati SAJ 110 della ITT. Ognuno 
di essi contiene un divisore di fre¬ 
quenze a 7 stadi disposti in flip- 
flop con i relativi terminali di en¬ 
trata e di uscita. La durata di 


commutazione degli stadi flip-flop 
di alcune decine di nano secondo e 
la tensione di alimentazione di cir¬ 
ca 9,3 V, assicurano al circuito un’ 
elevata protezione dai disturbi. 

Essendo collegati fra di loro 12 
stadi di flip-flop, si ottiene una di¬ 
visione di frequenza massima di 
2^^;« alEuscita di questa catena di 
divisori si ricava perciò una tensio¬ 
ne rettangolare dalla durata di 20 
ms 2^- — 81,92 s. La variazione 
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Fig. 5 - Disegno dei circui¬ 
ti} stampato in scala l : t. 
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Fig. 4 - Disposizione dei componenti sul circuito stampato. 


della condizione di commutazione 
di uno stadio flip-flop si può effet¬ 
tuare agendo sul fianco positivo 
del segnale di entrata. Le uscite dei 
flip-flop impiegate per il decoder 
seguente vanno agli anodi di otto 
diodi, i cui catodi sono collegati 
fra loro. 

Se la connessione di questi ca¬ 
todi viene mandata a massa per un 
istante attraverso il tasto start, i 
flip-flop vengono posti in posizio¬ 
ne di zero, ossia tutte le uscite si 
trovano su low. In corrispondenza 
al fianco positivo del prossimo im¬ 
pulso tutte le uscite passano su 
high. 

IL DECODER 

Azionando brevemente il tasto 
SI le uscite dairiS2 passano per 
circa 2,5 - 5 - 10 - 20 e 40 s su 
high. Questi tempi sono cosi dispo¬ 
nibili immediatamente potendo ve¬ 
nire selezionati mediante il commu¬ 
tatore S2. Gli altri tempi di 3,75; 
7,5; 15; 30; 60 s si possono ot¬ 
tenere con la somma di due tempi 
parziali effettuata con ciascuno dei 
due diodi. Dopo l'apertura del ta¬ 
sto di start SI il transistore T3 di¬ 
viene conduttivo attraverso S2 ed 
il relè A attrae con il tempo sele¬ 
zionato mediante S2. Trascorso que¬ 


sto tempo T3 viene nuovamente 
bloccato e il relè si apre. 

Successivamente il fianco posi¬ 
tivo deirimpulso esistente sul col¬ 
lettore di T3 viene riportato, attra¬ 
verso il condensatore C3 e il resi¬ 
stere di limitazione R6, alTingresso 
di un flip-flop (terminale 6 di IS2). 
L'uscita di questo flip-flop viene 
posta su high e, per mezzo del re¬ 
sistere R5, mantiene conduttivo il 
transistore T2. In questo rnodo non 
arrivano più degli impulsi di caden¬ 
za sull'ingresso del divisore di fre¬ 
quenza. Il circuito rimane in que¬ 
sta posizione fino a quando si pre¬ 
me di nuovo il tasto start. 

Per la messa a fuoco si può re¬ 
golare permanentemente la luce 
chiudendo l'interruttore S3. Il tran¬ 
sistore T3 viene perciò portato in 
conduzione mantenendo così il re¬ 
lè attratto. 


LA COSTRUZIONE 

La costruzione dell'apparecchio 
non è critica. La fig. 3 mostra il 
circuito stampato dell'interruttore 
a tempo sul quale possono venire 
montati tutti i componenti, esclusi 
i commutatori e il fusibile. La pia¬ 
stra ha le dimensioni di 90 mm x 
130 mm. La fig. 4 mostra il circuito 
visto dalla parte dei componenti. 


TUBI 

ELETTRONICI 


I 

s. 



SOCIETÀ ITALIANA 
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CONVERTITORE DI RETE 

PER L’IMPIEGO IIM EUROPA 
OELLE APPARECCHIATURE U.S.A. 


Come è noto, nella maggioranza delle tiazioni Europee, la tensione 
standard di rete è di 220 V/50 Hz. 

Negli U,SA, è invece pari a 115/117 V con 60 Hz. Se la frequenza 
non crea quasi mal problemi, salvo nel casi del sincro TV e raris¬ 
simi altri, la tensione ha un tale divario da rendere impossibile 
l’alimentazione delle apparecchiature «made In U.S,A.» con la no¬ 
stra rete, 

Sin'ora, quando era necessario impiegare una macchina elettrica, 
un attrezzo, uno strumento «americano» in Italia, in genere si fa¬ 
ceva impiego di un autotrasformatorc che «abbassava» del neces¬ 
sario la tensione. Tale soluzione non era pratica essendo, Tauto- 
trasformatore, pesante, costoso, ingombrante, non sempre reperibile 
con facilità. In questo articolo proponiamo una soluzione «diversa» 
al vecchio problema: si tratta di un alimentatore «Triac» che reca 
tutti i vantaggi della iiiodernita e della eflicieiiza offerti dai semi- 
conduttori. 


noto l’atteggiamento di 
molti inglesi che non co- 

_ noscono altra lingua che 

la loro, e pretendono che qualsivo¬ 
glia interlocutore si aggiorni, se vuo¬ 
le dialogare, ritenendo trascurabi¬ 
le l’apprendimento di qualunque 
idioma straniero: certamente «bar¬ 
baro» e comunque adatto a «con- 
«nnnnrtare. ma certo 


da non imitare. 

Con Tingresso nella CEE questa 
proterva e sciovinistica forma men¬ 
tis dovrebbe mutare, ma, retaggio 
di un antico colonialismo sorretto 
da uno snobbismo innato, è dura a 


morire 

Non a caso, il «Re» Cassivella I, 
dopo averle duramente beccate da 
Giulio Cesare sulEestuario del Ta¬ 
migi ed essere stato costretto a di- 
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Fig. 1 - Schema elettrico del convertitore di rete da 220 a 1151117 V e disposizione dei terminali del semiconduttore. 


chiararsi tributario di Roma, non 
volle mai apprendere il latino e 
trattò sempre in Celtico, a differen¬ 
za di quasi tutti i «capi» alleati, 
sottomessi, o «collaboratori». 

L'atteggiamento dei Britanni du¬ 
ra quindi da due millenni. 

Venendo dal Bello Gallico ad og¬ 
gi, un atteggiamento consimile «in 
spirito» lo si ha anche per quelle 
fabbriche di beni di consumo ame¬ 
ricane le quali pur sapendo che una 
buona parte dei loro prodotti, so¬ 
no destinati all'esportazione, si o- 
stinano a prevedere una alimenta¬ 
zione a 115/117 V AC: la rete-lu¬ 
ce «di casa». E basta. 

Dopo tutto, i «veri» americani, 
per voce di popolo, dovrebbero es¬ 
sere i «WASP»; bianchi, protestan¬ 
ti, anglofoni: direttamente discen¬ 
denti dai Britanni. 

Tant’è. Chi deve impiegare appa¬ 
recchiature importate dagli U.S.A. 
si accorge immancabilmente (sal¬ 
vo eccezioni che confermano la re¬ 
gola) e con un certo dispetto, che 
«combinati» di laboratorio (ottimi Fig. 2 - Simbolo grafico del triac e denominazione dei rispettivi terminali. 


r 
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quelli per modellisti, ad esempio) 
o attrezzi chirurgici, o strumenti 
fotografici, elettronici, per il labo¬ 
ratorio chimico ecc. funzionano «u- 
nìcamente» a 115/117 V AC. 

Cosa fanno allora gli utenti eu¬ 
ropei? Ricorrono al classico auto¬ 
trasformatore con ingresso a 220 
ed uscita a 115 V. Questo disposi¬ 
tivo, è lungi dall’esser pratico: ri¬ 
sulta anzi la classica «palla al pie¬ 
de» quando si tratta di spostare 
Tapparecchio. E' pesante, ronza, 
costa parecchio, irradia spesso cam¬ 
pi magnetici tali da disturbare la 
deflessione di un tubo catodico o 
da iniettare un severo parassitario 
nei complessi circostanti che abbia¬ 


no una altissima resistenza di in¬ 
gresso. 

Cassivella aleggia ancora tra noi. 

Dato che le cose sono così, non 
v’è modo di cambiarle? Certo, si 
può cercare un valido sostituto per 
l’autotrasformatore; ma quale po¬ 
trebbe essere? Un apparecchio tipo 
Variac? No di certo, peso ed in¬ 
gombro rimarebbero eguali, il co¬ 
sto aumenterebbe ulteriormente. 

Un reostato allora? Eh no! Que¬ 
sta «soluzione» è semplicemente ri¬ 
sibile, valutando la potenza neces¬ 
saria. 

Cosa allora? Ecco qui: l'apparec¬ 
chio che vi proponiamo in questo 
articolo. 


Si tratta di un regolatore di ten¬ 
sione che può controllare potenze 
sino ad 1 kWA, così come un au- | 
totrasformatore che pesi cinque o i 
sei kg ed abbia le dimensioni di 
una media scatola da scarpe, seb¬ 
bene il nostro abbia più o meno le 
dimensioni di un pacchetto di si¬ 
garette, il peso di un paio di pinze, 
il costo di poche migliaia di lire. , 
Il nostro «sostituto» inoltre, non 
irradia campi magnetici evitando 
Timpiego di qualsivoglia trasfor¬ 
matore e la tensione in uscita può , 
essere regolata finemente sino ad 
evere un valore reale di 117 V o 
come occorre, e non una entità 
teorica «similare» come accade per 
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non pochi autotrasformatori costrui¬ 
ti con una certa tolleranza! Tut¬ 
to ciò è raggiunto con Timpiego di 
un moderno Triac connesso in un 
circuito abbastanza tipico; figura 1. 

Nello schema si nota che Tusci- 
ta è perfettamente « americana » ; 
ma non solo 115/117 possono es¬ 
sere ottenuti; questa tensione rap¬ 
presenta semplicemente il «centro» 
di una gamma che va da 80/90 V 
minimi a 150-160 massimi. Tale 
«gamma», lineare e senza sbalzi, 
può essere regolata finemente tra¬ 
mite R2, 

Come funziona il tutto? 

Per capirlo, dobbiamo osserva¬ 
re come opera il Triac: due parole 
forse non saranno di troppo, an¬ 
che constatando che su questo bril¬ 
lante semiconduttore esistono no¬ 
tevoli disinformazioni. Persino cer¬ 
ti articoli «tecnici» riportano af¬ 
fermazioni di fantascienza, in me¬ 
rito, e non pochi lo confondono 
con il «normale» diodo controlla¬ 
to al Silicio, PSCR. 

Dunque; il Triac è un dispositi¬ 
vo a tre terminali. Negli U.S.A., do¬ 
ve è nato, essi vengono usualmente 
definiti «MTl - MT2 - Gate». In 
Europa si segue la codificazione 
impiegata per gli SCR, ovvero, 
«Anodo - Catodo - Gate»»: forse 
tutto ciò ha contribuito alla con¬ 
fusione cui abbiamo accennato. Il 
simbolo appare nella figura 2. 

Quando il Triac è portato in re¬ 
gime di conduzione mediante un 
opportuno impulso applicato al Ga¬ 
te, «passa» ambedue le semionde di 
una tensione applicata tra MTl e 
MT2, e questa è la principale dif¬ 
ferenza rispetto allo SCR che la¬ 
vora a «semionda». 

Per meglio chiarire la differenza 
sostanziale, diremo che un alimen¬ 
tatore Triac può regolare una ten¬ 
sione di rete, poniamo a 220 V, tra 
pochi volt ed il massimo valore. 
Per contro, un alimentatore che im¬ 
pieghi rSCR, pur essendo strut¬ 
turalmente simile al precedente, ma 
lavorando su di una sola semionda, 
può erogare la tensione tra i va¬ 
lori bassi e la metà del massimo 
valore. 

Effettuato questo «distinguo» 
fondamentale, vediamo il Triac co¬ 
me è nell’aspetto delle applicazioni. 


Poniamo di alimentare il Gate 
con una adatta tensione. 

Se tra MTl ed MT2 non sono 
presenti alcuni volt, il dispositivo 
rimarrà «aperto» (nel senso di in¬ 
terruttore) . Scorrerà tra gli elet¬ 
trodi solo una trascurabile, infima 
corrente. 

Ove però tra MTl e MT2 vi sia 
una tensione significante, che di¬ 
pende dal modello del Triac, ma 
compresa tra 2 e 6 Veff, la po¬ 
larizzazione farà «scattare» la con¬ 
duzione: «scattare» non è un ter¬ 
mine vano: il Triac passa dall’iner¬ 
zia alla conduzione in pochi mi¬ 
crosecondi! 

Quando il Triac lavora in cor¬ 
rente continua, si comporta come 
un SCR, altro fattore di confu¬ 
sione; una volta posto in condu¬ 
zione tramite un appropriato im¬ 
pulso sul Gate resta «agganciato»: 
continua a condurre anche se il Ga¬ 
te è del tutto isolato in un secon¬ 
do tempo. 

Se, per contro, il Triac opera 
in alternata, il che rappresenta poi 
il suo impiego tipico, occorre dare 
un impulso al Gate per ogni semi¬ 
periodo onde ottenere la conduzio¬ 
ne ininterrotta; ma è da notare che 
questo treno di impulsi può mutare 
di segno, passando dal negativo al 
positivo e viceversa; il che pone 
le basi di ogni moderno regolatore 
di tensione c.a. 

In genere, i Triac prodotti oggi 
passano dal riposo alla conduzione 
quando la differenza di potenziale 
tra Gate ed MTl ha un valore di 
solo IV, e per un elemento da 4-6-8 


A, 400 V piv, basta una intensità 
di soli 10 mA. 

Ora un argomento che interes¬ 
serà diversi lettori. 

Certamente, (chi legge) si sarà 
non poco meravigliato nel vedere 
che Triac capaci di controllare 
1 kWA 0 più dispongono di radia¬ 
tori piccolissimi. Facendo un para¬ 
gone con le alette impiegate negli 
stabilizzatori a transistori, si sarà 
detto: «Ma come può regolare cen¬ 
tinaia o migliaia di Watt, il Triac 
con un radiatore del genere?» 

La risposta è semplice. Un Triac, 
durante il funzionamento, presenta 
una caduta di tensione, tra MTl e 
MT2^ che vale appena 1,5-1,8 V. 

Prendiamo in esame il funzio¬ 
namento di un elemento classico, 
come quello della figura 1, da 6A 
e 220 V diretti: vedremo che nel 
carico sono dissipati 1440 W, men¬ 
tre nel semiconduttore i Watt sono 
solo 9, arrotondando. Ora, per 9 W 
non occorrono certo dissipatori 
«mostruosi»: tutt’altro; come si vo¬ 
leva dimostrare : fig. 3. 

In tutti i circuiti che si impiegano 
oggi per la regolazione di luci, del¬ 
la velocità e potenza dei motori, 
e simili, la rete-luce (è anche il 
caso dello schema di figura 1 ) fun¬ 
ge da alimentazione generale e da 
sorgente di impulsi per il Gate, on¬ 
de porre in conduzione il Triac co¬ 
me si desidera. 

L’alimentazione, non merita note. 
Relativamente all’innesco, diremo 
che, come è meglio indicato nella 
figura 4, il «tempo» dato al Gate, 
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corrisponde esattamente alla poten¬ 
za ricavata alPuscita. 

Se il Triac è fatto scattare quan¬ 
do la sinusoide è appena iniziata, 
nel senso delVampiezza, il valore 
di tensione sarà minuscolo. 

Se Tangolo di sfasamento è mag¬ 
giore, il Triac scatterà verso la me¬ 
tà di ciascun semiperiodo, ed in tal 
modo si andrà verso la «mezza po¬ 
tenza». Ove il Triac sia utilizzato 
su ambedue le semialternanze, ov¬ 
viamente airuscita verrà resa la pie¬ 
na potenza. 

Nel circuito di figura 1, gli im¬ 
pulsi per il Gate sono ricavati con 
un sistema temporizzatore di cui 
fanno parte R2-R3-R4/C3 ed un 
elemento di innesco: NE, lampadi¬ 
na al Neon. 

Il tutto è studiato in modo tale, 
che NE possa innescare con uno 
sfasamento ampio, rispetto alla re¬ 
te che si presenta al Triac; uno 
sfasamento tale da rendere condut¬ 
tore il «T» per un periodo brevis¬ 
simo, breve o medio, capace di da¬ 
re alEuscita una tensione bassa, me¬ 
dia o medio-ampia rispetto all'ori¬ 
gine, come si vuole, intendendo ri¬ 
durre la rete alla metà, meno della 
metà ed un po' di più della metà, 
almeno nel profilo del valore ef¬ 
ficace, la tensione. 


Con il che abbiamo visto non 
solo il funzionamento-tipo di un 
Triac, ma anche l'essenza del no¬ 
stro schema. 

Relativamente a questo, in par¬ 
ticolare, diremo che i valori di R2, 
R3, R4, nonché dei C3, C4 sono 
studiati in modo tale da scegliere 
la porzione che serve nell’ampiezza 
della tensione, con un «centro» che 
corrisponde appunto a 120 V circa. 

C2 ed RI, nonché CI e ZAE, so¬ 
no elementi «accessori» al circuito. 

I primi due servono ad evitare 
che, se all'uscita si collega un tipo 
di carico capace di dare impulsi 
inversi, (motore, solenoide, circuito 
LC-LCR) sorgano tali picchi tran¬ 
sitori da «forare» il Triac. 

Gli altri «silenziano» il tutto. 

In assenza di CI e ZAE, un cer¬ 
to rumore dovuto all'agitazione ter¬ 
mica delle valenze (rumore «di Ze- 
ner») potrebbe giungere sulla rete- 
luce; essendo composto da segnali 
casuali che hanno ogni specie di 
armonica, potrebbe essere di se¬ 
vero disturbo ai radioricevitori ed 
ai televisori collegati «vicino» alla 
medesima presa di rete. 

La nostra esperienza ci dice che 
ciò non sempre è vero. Infatti, re¬ 
golatori non protetti, a due metri 


da un televisore, come «distanza 
cavo» e come «distanza aria-aria» 
non sembrano in genere dare alcun 
fastidio. 

Per altro, un Triac uscito dalle 
linee di produzione con un difet¬ 
tino insolito, non rilevato dai con¬ 
trolli automatici, potrebbe «fruscia¬ 
re» in modo intollerabile. Quindi, 
ad evitare ogni «possibile» anche se 
non «certo» disturbo, CI e ZAE de¬ 
vono essere previsti: dopotutto il 
loro costo non può imbarazzare 
nessuno. 

Ed ecco qui il nostro circuito; 
lo abbiamo visto sul profilo teorico 
e nei dettagli pratici: occorre altro? 
Non crediamo. 

Il montaggio allora. 

Noi abbiamo realizzato il nostro 
convertitore su di un pannellino in 
Vetronite, impiegando il «solito» 
circuito stampato. 

La base misura 90 per 55 mm. 
L'altezza massima corrisponde a 33 
mm. Come si vede, rispetto ad una 
confezione di sigarette da 20 (mm. 
100 per 45 per 20) non v’è gran 
differenza: il «pacchetto di sigaret¬ 
te» è rispettato. 

La traccia dei collegamenti è ri¬ 
portata nella figura 5, con la sa¬ 
goma dei vari pezzi. Come si nota. 



a: Carico alimentato al 20^ 


b: Carico alimentato al 30^ 


Carico alimentato al 50^ 


d; Carico alimentato al 100^ 


Fig. 4 - Il tempo dato al Gate corrisponde esattamente alla potenza ricavata aWuscita. 
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ELENCO MATERIALI 

CI 

: condensatore da 1 |iF, poliestere, 1000 V— 

C2 

: condensatore da 39.000 pF, poliestere 630 V— 

C3 

: condensatore da 100.000 pF, poliestere 630 V— 

C4 

: eguale al C3. 

NE 

: lampada al Neon da Ica 0,5 mA; Vi:80 V 

RI 

: condensatore da 1 m,F, poliestere, 1060 V— 

R2 

: potenziometro lineare da 25.000 D, semifisso, 1 W 

R3 

: resistore da 47.000 FI - 1/2 W - 10% 

R4 

: eguale a R3 

T 

: triac Sesco TOAL 226, oppure TOAL 606, 0 altro qualsiasi Triac 1 
da 6A, 400 0 meglio 600 V di picco inverso 

ZAF 

: impedenza RF. Dieci spire di filo da 1,2 - 1,5 mm su nucleo di 
Ferrite 0 8-10 mm 


airestrema «destra» è posto il 
Triac, con il relativo radiatore. 

All’opposto è Tingresso di rete. 

Questo apparecchio, a parte il 
Triac, non comporta (insolitamen¬ 
te!) Timpiego di parti polarizzate: 
quindi resistenze condensatori ed 
Lp «NE» possono essere inseriti 
come capita, senza timore di disfun¬ 
zioni; naturalmente altrettanto vale 
per la ZAF. 

Per le parti «minori» (tutte a 
parte il Triac) non esistono inoltre 
soverchi problemi di riscaldamento; 
niente diodi, niente elettrolitici dan- 
neggiabili. 

Quindi, una volta tanto, questo 
è un montaggio «liscio»: copiando 
il circuito stampato di figura 5, non 
«possono» avvenire «strani» difet¬ 
ti. 

Anche il radiatore del Triac non 
è critico; noi abbiamo usato un ele¬ 
mento a quattro alettine da 15 per 
35 per 45 mm. Ogni esemplare del 
genere potrebbe essere usato, specie 
se non si pensa di sfruttare «a fon¬ 
do» la massima potenza teorica¬ 
mente controllabile, che si aggira 
sui 1400 W. 

Ancora una volta, diremo che la 
nostra esperienza ci suggerisce di 
non imporre mai ad un Triac il mas¬ 


simo carico: per esempio, un ele¬ 
mento come quello impiegato nella 
figura 1 j da 6A-220 V, non dovreb¬ 
be mai essere caricato per più di 
1 kWA. 

Comunque, 1 kWA è molto: non 
solo si possono far funzionare ar¬ 
nesi (trapani, vibroscalpelli, frese, 
pulitori 0 termocauteri ecc.) con 
esso, ma vi rientra più o meno ogni 
specie di macchina da ufficio (co¬ 
piatrice, calcolatrice, cembalo scri¬ 
vano —SIC—) ed elettrodomesti¬ 
ca: rasoio, phon, trituratore, frulla¬ 
tore, macinacaffè, fornello, spazzo- 
lascarpe. 


Qifindi, a parte le macchine 
«grosse» (che d’altra parte non con¬ 
viene importare) come lavatrici e 
lavapiatti o scaldabagni, ogni con¬ 
gegno U.S.A. può essere alimentato 
mediante il nostro adattatore. 

Il che non è poco. 

E. come si fà per regolarlo? 

Molto semplice. 

All’uscita (115/117 V) sarà col¬ 
legata una lampadina da 200-250 W 
o simili. L’ingresso sarà applicato 
alla rete luce (220 V). 

Quale che sia la posizione di R2, 
in queste condizioni la lampadina 



Fìg. 5 - Disposizione dei componenti sul circuito stampato. 
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Fig. 6 - Prototipo del convertitore di rete a realizzazione ultimata. 


posta come carico deve accendersi; 
brillerà più o meno a seconda della 
regolazione; nel caso inverso è ra¬ 
gionevole sospettare qualche errore 
di cablaggio. 

Ora, ruotando R2, la luce emessa 
dalla lampadina deve variare da 
un minimo (luce rossastra) ad un 
massimo (luce quasi normale). 

Con un tester di qualità buona, 
si misurerà la tensione presente al 
fondello, ovvero airuscita. 

Con un cacciavite si ruoterà R2 
sin che il risultato non sia esatta¬ 
mente 117 V. Si bloccherà poi il 
potenziometro. 

Ora Tapparecchio è pronto al la¬ 
voro; può alimentare ogni marchin¬ 
gegno U*S*A, sino a circa 1 kWA. 

Controindicaiionì; questo adatta¬ 
tore può dare cattivi risultati se è 
impiegato con 1) Complessi HI/FI 
che abbiano un registratore o un 
giradischi, di tal fatto da pretendere 
Tonda corretta. 2) Apparecchi TV 
a colori o in bianco-nero. 3) Ap¬ 
parecchi sincronizzati a 60 Hz, 


Provvedetevi in tempo 

per difendervi dal vento e dalla polvere 

Chiudete ermeticamente porte e finestre con guarnizioni in acciaio inox 
deiia ULTRAERMETiCA MiLANO - Teief. 817.980-810.974 


Dieci anni fa I tecnici della U!- 
traermetlca misero a punto una 
brillante solu^ione per ottenere la 
più assoluta ermeticità nelle chiu¬ 
sure di porte e di finestre dì qual¬ 
siasi tipo. Questa applicazione che 
oggi è entrata in Innumerevoli case 
e uffici, viene eseguita con rigo¬ 
rosa perfezione e con tempi dì 
lavorazione relativamente brevL 

La lamina d'acciaio inox, che i 
tecnici della LJItraermetica applica¬ 
no lungo II perimetro e nella parte 
centrale di porte e finestre, risolve 
brillantemente II dannoso problema 
degli spifferi e delie fessure cioè 
quelle pìccole ma fastidiose ano¬ 
malie insite nella maggior parte 
dei serramenti. 

L'eliminazione di questi difetti* 



Nel disegno, in sezione, la so¬ 
luzione messa a punto dalia 
" ULTRAERMETICA " 


oltre a Isolare veramente l'habitat 
dal rumori molesti della strada, im¬ 
pedisce le infiltrazioni di polvere 
dannose alle persone, alle tappez¬ 
zerie ed ai mobili, contribuisce 
notevolmente alla funzione del con¬ 
dizionatore d'aria sla esso di tipo 
fisso 0 trasferibile. 

Per maggiori spiegazioni inerenti 
il problema interpellate la ULTRA- 
ERMETICA. Con I suoi tecnici spe¬ 
cializzati e la decennale esperienza 
vi potrà garantire le migliori pre¬ 
stazioni. Rappresentanze in tutta 
Italia. 

ULTRAERMETICA 

MILAJNO 

Via Bari 26, tei. BIT.SSO / 810.974 
c.a.p. 20143 
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LA TECNICA 
FOTOGRAFICA 
E CHIMICA 

AL SERVIZIO DELL’ELETTRONICA 

prima parte a cura di Gloriano ROSSI 


ia via che la scienza e la 
tecnica avanzano a passi 
da gigante, noi sperimenta¬ 
tori abbiamo sempre maggiori esi¬ 
genze sia di qualità costruttive che 
estetiche. 

Una volta, e forse in molti casi 
ancora adesso, si usava eseguire i 
circuiti stampati intagliando con 
un bisturi da disegno od uno scal¬ 
pellino per il legno la basetta in 
bachelite già in precedenza ramata. 

Poi, più diffusamente, si è sco¬ 
perto Tinchiostro resistente agli aci¬ 
di e con un pennellino si disegnava 
la pista che doveva essere protetta 
dalPazione del corrosivo, quindi si 
aspettava che il percloruro-ferrico 
agisse sul rame non protetto. 

Quest'ultimo metodo, sostituito a 
volte, per ciò che riguarda Tinchio- 
stro da nastro adesivo, è stato su¬ 
perato da quello forse ancora trop¬ 
po poco conosciuto detto sistema 
a fotoincisione. 

La fotoincisione permette di ave¬ 
re circuiti stampati perfetti nei mi¬ 
nimi particolari per un numero in¬ 
finito di esemplari. 

Ormai troppo spesso si cablano 
e si sperimentano circuiti strani e 
complicati con componenti minia¬ 
tura o micro-miniatura, con inte¬ 
grati, con micro-relè, con nixie ecc. 
ed ogni giorno si combatte contro 
lo spazio e da qui nasce l’esigenza 
di avere le piste di rame sempre 
più piccole, le isole di fissaggio ben 
ordinate e della grandezza necessa¬ 
ria né troppo piccola né troppo 


grande; a volte esiste anche la ne¬ 
cessità di avere le induttanze diret¬ 
tamente costituite dalla pista ra¬ 
mata; queste e molte altre esigenze 
sono soddisfabili con il metodo del¬ 
la fotoincisione. 

Molte riviste hanno ormai inse¬ 
gnato come si debba procedere al 
progetto di un circuito stampato 
per ciò che riguarda il disegno trat¬ 
to da uno schema elettrico; sarà 
quindi inutile dilungarsi sulla spie¬ 
gazione di come si debba eseguire 
questo tipo di disegno. 

Abbiamo quindi uno schizzo di 
questo circuito stampato; si proce¬ 


derà ora a ricopiarlo, in bella copia, 
su di un foglio trasparente (tipo 
acetato) e se il disegno che dobbia¬ 
mo ottenere sarà abbastanza sempli¬ 
ce si potrà disegnarlo in grandezza 
1 : 1 altrimenti si potrà procedere 
anche su di un foglio di carta bian¬ 
ca aumentando in proporzione tut¬ 
te le misure. 

Per disegnare un perfetto «DE¬ 
FINITIVO» non si procederà con 
il solito inchiostro di china nero, 
ma si dovranno usare quelle piaz- 
zole o piste già pronte che si rical¬ 
cano con una leggera pressione ot¬ 
tenuta con una punta di matita o 



Fig. 1 - Lettere e simboli trasferibili che si possono acquistare presso le migliori 
cartolerie. 
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Fig. 2 - Maschera positiva. 


con Tattrezzo apposito, nella mede¬ 
sima maniera di come si usano le 
ormai famosissime lettere trasferi¬ 
bili. 

Esistono innumerevoli tipi e for¬ 
me e grandezze di questi tipi di 
tracce trasferibili e quindi sarà pos¬ 
sibile eseguire completamente un 
«DEFINITIVO» in qualsiasi gran¬ 
dezza e proporzione da quella al 
naturale (1:1) a molti multipli del¬ 
la stessa (2:1, 3:1, 4:1, ecc.). 

Una particolare attenzione è rac¬ 
comandabile quando si esegue il 
disegno «DEFINITIVO» poiché 
una qualsiasi imperfezione, sia pur 
microscopica, sarà poi riportata su¬ 
gli originali. 

Nel caso si sia eseguito un dise¬ 
gno multiplo di quello che dovrà es¬ 
sere poi Eoriginale si ritiene neces- 




Fig. 3 - Maschera negativa. 


saria una riduzione fotografica in 
grandezza naturale. 

Sarà quindi necessario portare il 
disegno in un laboratorio di foto- 
meccanica e far eseguire una ridu¬ 
zione direttamente in positivo o ne¬ 
gativo trasparente a seconda del me¬ 
todo di fotoincisione che si sarà 
scelto (vedremo più avanti la spie¬ 
gazione di queste ultime parole). 

Esistono infatti due metodi di 
fotoincisione per preparare i cir¬ 
cuiti stampati Tuno chiamato posi¬ 
tivo e Ealtro negativo. 

Nel caso si adottasse il sistema 
positivo, il disegno «DEFINITI¬ 
VO» effettuato su acetato trasparen¬ 
te è già pronto per il procedimento 
di impressione della gelatina foto- 
sensibile; se si volesse usare Taltro 
sistema, quello negativo, occorre 


procedere alEottenimento di un ne¬ 
gativo. 

Sia che si usi il sistema positivo 
o quello negativo il negativo od il 
positivo trasparente sarà chiamato 
più appropriatamente «MASCHE¬ 
RA». 

A contatto, cioè sovrapponendo 
l’originale da noi disegnato su tra¬ 
sparente ad un foglio in poliestere 
già in precedenza emulsionato, ed 
esponendolo, anche con una comu¬ 
ne lampada a raggi ultravioletti per 
abbronzatura, per un tempo varia¬ 
bile intorno ai tre minuti e quindi 
sviluppato per circa due minuti la 
maschera sarà pronta. 

Questo tipo di negativo non sarà 
nero su bianco, o meglio nero su 
trasparente, ma al contrario si no¬ 
terà una colarazione arancione 
chiaro che per il fotoresist equiva¬ 
le al nero; quindi dove vedremo 
arancione l’effetto chimico che av¬ 
verrà in seguito alla necessaria e- 
sposizione sarà l’opposto di quello 
dove avremo visto la zona traspa¬ 
rente. 

Il fotoresist, sia negativo che po¬ 
sitivo, è un liquido studiato affin¬ 
ché una determinata sorgente lu¬ 
minosa per un tempo prestabilito 
alteri la sua struttura molecolare a 
tal punto da non essere corrosa da 
vari agenti esterni. 

Questo cambiamento si può rias¬ 
sumere in breve dicendo che il fo¬ 
toresist si indurisce là dove la 
luce l’ha colpito, nel caso del tipo 
negativo, e nel caso del fotoresist 
positivo dove la luce non è arrivata 
l’ino ad esso. 

L’esposizione corretta del fotore¬ 
sist dovrà essere ottenuta da un me¬ 
todo sperimentale in dipendenza 
della sorgente di luce usata e dalla 
distanza della lampada dalla ba¬ 
setta per il circuito stampato pro¬ 
tetta dalla maschera; comunque, il 
tempo base su cui si può giocare è 
calcolato intorno ai tre quattro mi¬ 
nuti di esposizione usando una nor¬ 
male lampada a raggi ultravioletti 
per abbronzatura ad una distanza 
dal piano di esposizione di venti¬ 
cinque trenta centimetri. 

Della ditta CORRETTA esistono 
ben tre tipi, di fotoresist; due li¬ 
quidi ed uno spray. Il primo tipo 
liquido fa parte del kit CS66 e cor¬ 
risponde al metodo positivo; il se¬ 
condo, sempre liquido; corrispon- 



Fig. 4 - Pulizia della lastra ramata prima di procedere alla stesura del fotoresist. 
VFD 1 è un ottimo pulitore e previo leggero lavaggio in acqua la lastra è pronta 
alla sensibilizzazione. 
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de al metodo negativo e fa parte del 
kit CS99, anche la bomboletta 
spray corrisponde al metodo negati¬ 
vo. 

Per spalmare il liquido fotosen¬ 
sibile si può usare un pennello di 
alta qualità oppure si appoggia la 
basetta ramata su di un piatto gira¬ 
dischi, fatto girare alla massima ve¬ 
locità di 78 giri al minuto, e si fa 
cadere lentamente il fotoresist, ed 
automaticamente per mezzo della 
forza centrifuga la soluzione si di¬ 
stribuirà uniformemente; per ciò 
che riguarda il processo di essicca¬ 
zione si disporrà la basetta cosi 
trattata in verticale affinché Tec- 
cesso di fotoresist scivoli lentamen¬ 
te verso il basso e venga assorbito 
da una carta assorbente predisposta. 

Con la bomboletta spray il pro¬ 
cedimento è di gran lunga più sem¬ 
plificato in quanto è sufficiente, 
previa la solita pulizia della lastra 
di vetroresina o bachelite ramata, 
spruzzare una sola volta in maniera 
uniforme la suddetta basetta e quin¬ 
di lasciare essiccare, questa volta, 
orizzontalmente: attenzione a non 
creare una superficie troppo spes¬ 
sa di fotoresist. 

La bombola spray contiene foto¬ 
resist negativo in misura di circa 
quattrocentocinquanta grammi e 
corrisponde alLarticolo CS704. 

Dopo aver esposto la lastra di ra¬ 
me protetta dalla MASCHERA per 
un corretto trattamento di luce per 
un tempo variabile fra i due e i 
quattro minuti, si sviluppa con V 
apposito liquido compreso nel re¬ 
lativo kit per due minuti circa e 
quindi si lava delicatamente con ac¬ 
qua e si lascia essiccare nuovamen¬ 
te. Si procederà quindi al proce¬ 
dimento che parallelamente a que¬ 
sto caso in fotografia si chiama di 
fissaggio e che qui prende il nome 
più appropriato di corrosione. 

Questo procedimento è normal¬ 
mente ottenuto con del percloruro- 
ferrico (art. CS 40-41-42) già liqui¬ 
do oppure in cristalli da disciogliere 
in acqua (CS 43 o 45) atti ad otte¬ 
nere la perfetta concentrazione de¬ 
siderata. 

Inutile dire che la confezione li¬ 
quida è più comoda in quanto è 
normalmente concentrata in modo 
tale che è sufficiente diluirla in ac¬ 
qua in volume uguale a quello del¬ 
la confezione, cioè un litro di per- 



m 


Fig. 5 - Con un pennello morbidissimo, o con uno degli cdtri metodi descritti nel- 
Varticolo, si può stendere uniformemente il liquido sensibile alla luce ultra-violetta. 


cloruro-ferrico in confezione liqui¬ 
da con un litro di acqua. 

Non è affatto vero che una con¬ 
centrazione maggiore o minore del 
corrosivo sia proporzionale al tem¬ 
po di azione. Per ottenere un tem¬ 
po di corrosione inferiore sarà suf¬ 
ficiente riscaldare il liquido con il 
metodo detto a bagno maria. Il 
tempo di corrosione può essere va¬ 


riabile in dipendenza di altri vari 
fattori; una soluzione nuova e per¬ 
fettamente diluita ad una tempera¬ 
tura di circa 45 gradi centigradi il 
tempo richiesto si aggira intorno ai 
dieci dodici minuti al massimo. 

Indubbiamente, alla fine occorre¬ 
rà un energico lavaggio e quindi 
con uno straccetto imbevuto di svi¬ 
luppo si pulirà, o meglio, si toglie- 



Fig. 6 - Come deve essere disposto ogni singolo elemento per avere una corretta 
esposizione, a) sorgente di luce — b) vetro o cristallo — c) maschera — d) lastra 
ramata presensibilizzata — e) spessore di spugna morbida. 
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rà tutto il fotoresist rimasto in pro¬ 
tezione del rame e che potrebbe da¬ 
re fastidio al momento della sal¬ 
datura dei componenti. 

Potrà succedere a volte che alcu¬ 
ne piste di rame non risultino per¬ 
fette come si vorrebbe, causa una 
imperfetta maschera oppure una 
sbagliata esposizione e quindi una 
inesatta protezione del fotoresist; in 
questo caso ancor meglio del solito 


filo conduttore saldato a mo' di 
ponte, esiste una comodissima ver¬ 
nice conduttrice (CS64) che per¬ 
mette con una facile stesura a pen¬ 
nello di ridisegnare una pista inter¬ 
rotta, crearne una nuova o riparare 
una qualsiasi traccia. L'essiccazione 
di questa vernice è rapidissima all' 
aria; sarà quindi necessario proce¬ 
dere con una certa sicurezza e ve¬ 
locità. 


Questa vernice conduttrice è a 
base di argento purissimo ed è re¬ 
sistente agli agenti atmosferici ed 
alle temperature a partire dai —50 
gradi fino ai -f 120 gradi; è quin¬ 
di impossibile usare su questo com¬ 
posto un qualsiasi saldatore poiché, 
come è noto, la temperatura dello 
stagno fuso è nettamente superio¬ 
re. D'altronde l'essiccazione com¬ 
pleta e perfetta avviene in venti- 
quattro ore e con una essiccazione a 
forno con una temperatura massima 
di 120 gradi il procedimento dimi¬ 
nuirà di tempo fino ad un minimo 
di 30-40 minuti aumentando in ol¬ 
tre la conducibilità della vernice 
stessa, infatti con una essiccazione 
all’aria per un tempo di una venti¬ 
na di ore si avrà una resistenza per 
millimetro pari a 0,065 fi, mentre 
a forno ad una temperatura di 120 
gradi per 30 minuti si avrà un va¬ 
lore resistivo di 0,025 fi per milli¬ 
metro. 

Il nostro circuito stampato può 
considerarsi finito, ma in dipenden¬ 
za alle nostre esigenze, potrà richie¬ 
dere ulteriori procedimenti quali ad 
esempio la stagnatura o l'argentatu¬ 
ra o meglio la doratura nonché la 
metallizzazione dei fori. 

Parliamo prima dell'argentatura 
in quanto il procedimento è il più 
semplice e dona una immediata 
conclusione. 

Premettiamo che questi sistemi 
di metallizzazione in argento o in 
oro od in stagno dei circuiti stam¬ 
pati non richiedono un processo e- 
lettrolitico, ma tutto il funziona¬ 
mento avviene per depositazione 
chimica del metallo. 

Il kit tipo CS53 permette di de¬ 
positare un denso strato di argen¬ 
to sul rame, o sulle leghe, del cir¬ 
cuito stampato ed è pronto per V 
uso immediato senza che sia richie¬ 
sta una particolare diluizione. 

L'altro lato positivo sarà costitui¬ 
to dal fatto che tutte le operazioni 
dovranno essere eseguite a tempera¬ 
tura ambiente fino ad un massimo 
di 50 gradi, sempre in dipendenza 
con l'aumentare della temperatura 
sarà il tempo di deposizione. La su¬ 
perficie di rame dovrà necessaria¬ 
mente essere pulita e sgrassata ed 
esente da ossidi e ben asciutta pri¬ 
ma di procedere all'immersione nel 
bagno di argento. 



fig. 8 - In questa bacinella, che deve essere in plastica od in vetro, viene versato 
il percloruro-ferrico per il trattamento di corrosione del rame non desiderato. 
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Fig. 9 - Terminato il processo di corrosione, la lastra ramata verrà tolta dalla 
bacinella contenente l’acido e quindi lavata energicamente in acqua. 


■; Si dovrà quindi pulire e sgrassa- 
^ re perfettamente la superficie dell’ 
oggetto che dovrà essere argentato, 
anche con il comunissimo VIM e 
quindi risciacquare energicamente 
ed a lungo. 

; Il pezzo dovrà essere immerso 
nella soluzione «B» del kit CS53, 

> non diluita, per un tempo variabile 
intorno ai tre ed i cinque minuti ad 
' una temperatura di ambiente, fino 
ad ottenere al massimo la brillan¬ 
tezza del rame e quindi immedia¬ 
tamente risciacquare, 
k II secondo bagno di una durata 
^ di un minuto e mezzo - due è costi- 
/ tuito da acido cloridico al 20% 

{ e quindi energicamente occorre la- 
\ vare Toggetto da argentare e perfet¬ 
tamente asciugarlo badando di non 
I, pregiudicare la pulizia e lo sgras- 
' saggio. Il circuito stampato o Tog- 
' getto è pronto a ricevere la stratifi¬ 
cazione di argento. 

l La soluzione «A» del kit dovrà 
essere agitata prima dell’uso e quin- 
1 di si introdurrà il pezzo per un 

j tempo desiderato che potrà variare 

da un minimo di tre minuti ad un 
I massimo di sessanta minuti, tenen¬ 
do presente che più l’oggetto rimar¬ 
rà immerso più lo strato di argento 
I puro avrà spessore. 

^ Terminata l’argentatura si dovrà 
lavare per un’ultima volta prima in 
I acqua calda e quindi, in acqua fred- 
. da ed al fine asciugare. 

Potrà accadere che l’argento de¬ 
positato si ossidi o si macchi, per 
ovviare a tutto ciò sarà sufficiente 
^ pulire leggermente con acido clori¬ 
dico, che abbiamo già usato, diluito 
' al 20%. Il kit CS52 serve per la 
J doratura a 24 carati. 

Unica differenza dal procedimen- 
^ to precedente è costituita dal tratta- 
) mento nella soluzione «A» dove do¬ 
vrà essere osservata una determina- 
t ta temperatura variabile dai 70 gra¬ 
di minimo ad un massimo di 80 gra¬ 
di per un tempo dai 15 ai 30 mi- 
I nuti. 

Con un trattamento di 30 minuti 
si può ottenere uno spessore di cir¬ 
ca 0,2 - 0,3 micron uniforme su 
tutta la superficie comunque essa 
sia modellata. 

Altro fatto positivo è che la re¬ 
sistenza alla corrosione è tale che 
l’oro protegge il rame dai vari a- 
genti corrosivi; per puro esempio 
' esso non viene intaccato se immer¬ 


so per più di venti minuti nell’acido 
nitrico in soluzione concentrata. 

L’oro con questo procedimento 
ha un’ottima aderenza oltre che al 
rame anche al nickel, al cobalto, al 
molibdeno ecc. 

Anche il procedimento del kit 
CS51 relativo alla stagnatura si 
differenzia esclusivamente al mo¬ 
mento della immersione nella solu¬ 
zione stagnante o metallizzante. 


11 kit CS51 è costituito da una 
soluzione detta «A» che dovrà esse¬ 
re unita con il contenuto del sac¬ 
chetto detto «C» unitamente ad una 
certa quantità di acqua distillata. 

Il tempo di immersione in questa 
soluzione potrà variare intorno ai 
15-20 minuti ad una temperatura 
che dovrà aggirarsi intorno ai 70 - 
75 gradi centigradi. 



Fig. 10-11 jotoresist, che in precedenza aveva protetto il rame, dovrà essere tolto 
affinché le piste possano, in seguito, subire altri trattamenti. 
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In generale si consiglia la stagna- 
tura od ancor meglio Targentatura, 
per esempio nelle applicazioni in 
bassa frequenza o media frequen¬ 
za; la doratura o sempre Targenta- 
tura in casi particolari, esempio gli 
stadi di radiofrequenza nonché per 
quelle parti che si trovano spesso 
a contatto strisciante. 

Per i più raffinati consigliamo di 
eseguire prima della doratura Par- 
gentatura; questo sistema è consi¬ 
gliato in tutte le parti che compon¬ 
gono gli stadi a radiofrequenza, cir¬ 
cuiti stampati, schermi e linee ecc.; 
infatti tutte queste placchettine di 
rame od ottone vengono prima ar¬ 
gentate e quindi dorate a ventiquat¬ 
tro carati. 

Con la tecnica della fotoincisione 
dei circuiti stampati si è raggiunta 
una perfezione professionale ed è 
quindi logico che si è portati ad 
arrivare a mete sempre più alte ed 
ambite nella costruzione degli ap¬ 
parati. 

Una di queste mete consiste nel¬ 
la compattezza dei cablaggi anche se 
gli schemi elettrici sono particolar¬ 
mente complicati. 

Uno dei casi più diffusi è quel¬ 
lo dove si fa uso di circuiti integra¬ 
ti come ad esempio gli orologi di¬ 
gitali od i frequenzimetri od altri 
che oltremodo necessitano in gran 
numero degli integrati. 

Con questi componenti e con V 
esigenza di raccogliere il tutto in 
pochissimo spazio si è costretti ad 
effettuare dei circuiti stampati a 
doppia faccia; il problema mag¬ 
giore non sta nel far coincidere, o 
meglio registrare, le due facce, ma 
al momento della stagnatura dei 
componenti si richiede una doppia 
saldatura, una sul lato dei compo¬ 
nenti ed una sulla faccia opposta. 

Questo inconveniente potrà es¬ 
sere ovviato metallizzando tutti i fo¬ 
ri del circuito stampato, e quindi 
al momento del cablaggio sarà suf¬ 
ficiente saldare da una sola parte 
i componenti richiesti. 

Il processo di metallizzazione dei 
fori è piuttosto complesso da spie¬ 
gare, nonostante sia semplice da at¬ 
tuare; però per non creare confu¬ 
sione tengo a citare integralmente i 
tre fogli di istruzione che la ditta 
Corbetta allega al suo kit CS50. 

(continua) 


Fig. Il - Con un pennellino è possibile stendere la vernice conduttrice a base 
d'argento al fine di ripristinare una pista interrotta o corrosa. 


E’ da dire che la stagnatura chi¬ 
mica presenta una superficie legger¬ 
mente appannata a differenza della 
stagnatura ottenuta con il vecchio 
sistema a stagno fuso, ma tutto ciò 
non pregiudica minimamente la 
qualità della metallizzazione stessa. 

E’ possibile, tuttavia, ottenere 
questa brillantezza, se desiderata, 
spazzolando meccanicamente la su¬ 
perficie precedentemente trattata. 


Un pezzo, e quindi il circuito 
stampato, stagnato con questo pro¬ 
cedimento permette di ottenere una 
perfetta saldatura delle parti che 
compongono il circuito anche quan¬ 
do è difficoltoso causa la superficie 
ossidata od altra ragione. 

Forse qualcuno si potrà chiedere, 
arrivati a questo punto, quale me- 
metallizzazione dovrà essere esegui¬ 
ta in quella o quelFaltra occasione. 


Fig. 12 - Per pulire il circuito stampato si può usare, in sostituzione delPFD 1, anche 
a comunissimo VIM. 
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Materiali 
e attrezzature 
per circuiti 
stampati 



• KIT sperimentali per fotoincisione 

• ^IT sperimentali per serigrafìa 

• Foto-resist positivi e negativi 

• Piastre pre-sensibilizzate o 

• Lampade a vapori di Hg. 

• Laminati rame 

• Prodotti chimici 

• Bagni electroless 

• Punte in carburo di tungsteno 

• Cavi a nastro flessibili 
a 30 conduttori 

• Macchine utensili e attrezzature 

• Simboli trasferibili per disegno 
circuiti stampati 

• Distributore: COLOR-KEY 
MECANORMA - SCOTCHCAL 



20147 milano - via Zurìgo 20 - tei. 41.52.961 
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GENERATORE 
PER L’ALLINEAMENTO 
DEI “BARACCHINI” 

a cura di LUBI 


n i circuito che stiamo per 
presentare, descritto da 
«73 Magazine», è stato 
realizzato in un primo tempo im¬ 
piegando una valvola termoionica 
ed una complessa apparecchiatura 
di alimentazione, ed è stato in se¬ 
guito modificato, realizzandolo con 
l’impiego di un solo transistore, su 
di una basetta a circuito stampato, 
alimentando il circuito con una bat¬ 
teria incorporata da 9 V. 

Prima di procedere, è bene pre¬ 
cisare che nel campo dell’attività 
«CB» occorre attenersi scrupolosa¬ 
mente alle leggi in vigore, ma al¬ 
tresì che — per provvedere all’al¬ 
lineamento di un dispositivo ap¬ 
partenente appunto a questa cate¬ 
goria — non occorre alcuna licen¬ 
za. 

E’ ovvio che gli stadi di ingres¬ 
so di un ricevitore devono essere 
accuratamente sintonizzati per po¬ 
ter reagire in modo uniforifìe nei 
confronti dell’intera gamma di fre¬ 
quenze, e devono inoltre presenta¬ 
re una buona sensibilità nei con¬ 
fronti di tutte le frequenze com¬ 
prese nella suddetta gamma. Ciò, 
naturalmente, se si desidera rica¬ 
vare il massimo beneficio dall’im¬ 
pianto. 

Il metodo consueto mediante il 
quale si ottengono risultati soddi¬ 
sfacenti consiste nell’efFettuare la 
sintonia nei confronti del centro 
della gamma, e nel controllare in 
seguito come l’apparecchio si com¬ 
porta nei confronti delle estremità 
della stessa. 

In effetti, tuttavia, il procedimen¬ 
to citato è piuttosto superficiale, in 
quanto sarebbe indubbiamente me- 


Tutti coloro che si occupuno 
della rice-trasmisslone «CB» 
sanno certamente quanto sìa 
utile effettuare con cura Tal* 
lineamento dei circuiti ad alta 
frequenza^ L^allineamenlo e- 
seguito con cura permette 
infatti di sfruttare a fondo le 
prestazioni de! circuito^ e ren¬ 
de massime la portata e la 
stabfiltd. Ecco quindi un sem¬ 
plice dispositivo, che chiun¬ 
que può realizzare con una 
spesa molto limitata. 


glio poter controllare tutti i canali, 
separatamente. Il procedimento ri¬ 
sulta ovviamente più complicato, in 
quanto è necessario regolare sia la 
frequenza che Tampiezza ben ven¬ 
titré volte in una sola esplorazione 
della gamma. 

Naturalmente, per ottenere un 
risultato altrettanto positivo sarebbe 
possibile usare un buon generatore 
del tipo «sweep», unitamente ad un 
buon miscelatore per radio frequen¬ 
za, per controllare il responso nel- 
Tintera gamma. E’ però necessario 
considerare che non sempre tali ap¬ 
parecchi sono disponibili nel labo¬ 
ratorio di un dilettante che non sia 
troppo attrezzato. 

E veniamo finalmente al circuito, 
che illustriamo alla figura 1. In o- 
rigine, si trattava di un ricevitore 
funzionante a super-reazione, il cui 
schema elettrico era stato rilevato 
in un manuale della General Elec¬ 
tric. 


I ricevitori di questo genere, tut¬ 
tavia, tendono a restituire all’an¬ 
tenna gran parte dell’energia del 
segnale. Tenendo quindi presente 
questo inconveniente, è stata effet¬ 
tuata la prova di ascolto con un ri¬ 
cevitore per comunicazioni, rilevan¬ 
do un forte effetto di modulazione 
approssimativamente 100 kHz al 
di sopra ed al di sotto della «por¬ 
tante». 

Deducendo che questo poteva es¬ 
sere provocato dalla frequenza del 
dispositivo «quench», fu deciso di 
ridurre la frequenza suddetta por¬ 
tandola nella gamma delle frequen¬ 
ze acustiche, semplicemente aumen¬ 
tando il valore del condensatore 
presente in parallelo al resistore che 
provvedeva alla polarizzazione di 
base. 

Una volta effettuata questa mo¬ 
difica, il risultato fu assolutamente 
sorprendente! Tutto ad un tratto T 
intera gamma «CB» risultava atti¬ 
va, ma abbinata ad un livello con¬ 
sistente di «rumore di linea», che 
a tutta prima sembrava fosse un ru¬ 
more perfettamente naturale. 

In seguito, si provò a mettere in 
funzione l’oscillatore a battimento, 
col quale fu possibile constatare la 
presenza di numerosissime «por¬ 
tanti», disposte a distanza molto 
breve Tuna daH’altra. 

Era quindi abbastanza logico in¬ 
tuire che, riducendo la frequenza 
di funzionamento del 'dispositivo 
«quench» si sviluppavano oscilla¬ 
zioni molto più ampie della polariz¬ 
zazione di base del transistore, ot¬ 
tenendo perciò un effetto di modu¬ 
lazione di frequenza per l’intera 
gamma. 
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Questo fenomeno si verifica in 
modo molto più pronunciato nella 
gamma dei 27 MHz, con una leg¬ 
gera ricomparsa nella gamma com¬ 
presa tra 10 e 15 m, sebbene il li¬ 
vello riscontrato entro Finterà gam¬ 
ma sia piuttosto costante. 

Ebbene, il livello pressoché co¬ 
stante del segnale a radio frequenza 
era proprio ciò che risultava più 
opportuno per semplificare la sin¬ 
tonia degli stadi di ingresso del di¬ 
spositivo sul quale venivano effet¬ 
tuate le operazioni di messa a pun¬ 
to. 

La figura 2A rappresenta le dimen¬ 
sioni a grandezza naturale della ba¬ 
setta a circuiti stampati, vista natu¬ 
ralmente dal lato rame, che viene 
qui illustrata per semplificare la ri- 
produzione di questo utile circuito 
per coloro che intendono realizzar¬ 
lo. La figura 2B rappresenta invece 
la posizione dei componenti così 
come è possibile disporli in base al¬ 
le caratteristiche del circuito stam¬ 
pato. Essi sono identificati dalla re¬ 
lativa sigla e dal relativo valore, e 
sistemati nella posizione più oppor¬ 
tuna per evitare fenomeni di insta¬ 
bilità nel funzionamento. 

Come antenna è possibile usare 
un tratto di conduttore della lun¬ 
ghezza di circa 2 m, che viene col¬ 
legato al lato emettitore delFim- 
pedenza per alta frequenza, aggiun¬ 
gendo poi circa 3 m di filo al lato 
della batteria della stessa impeden¬ 
za, per realizzare una specie di 
«contrappeso». 

Dal momento che tale lunghezza 
era piuttosto ingombrante, è risul¬ 
tato opportuno disporre il condut¬ 
tore verticalmente usufruendo dei 
rami di un albero che si trovava nel¬ 
le vicinanze: in mancanza di tale 
albero, si potrà ricorrere a qualsia¬ 
si altro analogo accorgimento. 

Occorre ora precisare che, dal 
momento che il funzionamento di 
questo dispositivo determina Lirra- 
diazione di un segnale piuttosto for¬ 
te, ricevibile su qualsiasi canale da 
parte di ogni ricevitore «CB» pre¬ 
sente nel raggio di circa 300 m, 
è opportuno limitare Fimpiego di 
questo dispositivo al minimo indi¬ 
spensabile, allo scopo di impedire 
il verificarsi di inutili interferenze 
nei confronti degli altri utenti del¬ 
la stessa gamma. Oltre a ciò, si 
rammenti che, se accidentalmente 



Ant^tia- 2 rn 



Catti; k 



Fig. 1 - Schema elettrico del dispositivo: i dati costruttivi della bobina sono stati 
forniti nel testo. Per la realizzazione, è opportuno rispettare la disposizione dei 
componenti suggerita nella figura 2. 



Fig. 2 - A) riproduzione a grandezza naturale della basetta a circuiti stampati, 
vista dal lato rame: B) disposizione dei componenti necessari per poter usufruire del 
circuito stampato riprodotto alla figura 2. 
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10 si dimentica acceso, il dispositivo 
è in grado di funzionare per oltre 
un mese, compromettendo inutil¬ 
mente la ricetrasmissione nella stes¬ 
sa gamma, anche se il segnale irra¬ 
diato può essere opportunamente 
sfruttato da tutti gli altri utenti del¬ 
la gamma per allineare il proprio 
ricevitore. Infatti, alimentando il 
circuito con una batteria da 9 V, 

11 consumo globale ammonta sol¬ 
tanto a 0,5 mA. 

Per quanto riguarda i dati co¬ 
struttivi, la bobina LI rappresenta 
Punico componente piuttosto deli¬ 
cato: essa consiste in un totale di 
15 spire di conduttore di rame smal¬ 
tato del diametro di 0,65 mm, av¬ 
volte su di un supporto avente il 
diametro di 8 mm, e spaziate tra 
loro di circa 1 mm. L'intera bobina 
comporta una presa intermedia in 
corrispondenza della sesta spira, a 
partire dalPestremità facente capo 
alla capacità C2, collegata al col¬ 
lettore del transistore. L'estremità 
opposta della sezione a 9 spire fa 


invece capo direttamente al collet¬ 
tore, e costituisce la sezione di sin¬ 
tonia propriamente detta. 

L’unica impedenza presente nel 
circuito deve aver un'induttanza di 
22 pH, e non è certamente difficile 
da reperire in commercio, né da 
realizzare nell'eventualità che lo si 
preferisca. 

Tutti gli altri componenti sono di 
tipo convenzionale. 

I condensatori dovranno essere 
preferibilmente del tipo a basse per¬ 
dite, trattandosi di un circuito che 
funziona su frequenze piuttosto ele¬ 
vate. 

I due resistor! possono avere una 
tolleranza del 10% in più o in me¬ 
no, in quanto sono previste notevo¬ 
li variazioni del loro valore, a se¬ 
conda delle caratteristiche intrinse¬ 
che del transistore tipo 2N2222, che 
può naturalmente essere sostituito 
da un altro esemplare avente le 
stesse prestazioni. 

La basetta a circuiti stampati è 
di semplice realizzazione, e — vo¬ 


lendo — il dispositivo può essere 
allestito anche con un cablaggio del 
tipo convenzionale, pur mantenen¬ 
do le stesse dimensioni del suppor¬ 
to. 

L'intero circuito può quindi es¬ 
sere racchiuso in una semplice sca¬ 
toletta di plastica o di legno, ag¬ 
giungendo se lo si desidera un in¬ 
terruttore a leva, per includere o 
escludere la batteria a seconda delle 
necessità. 

Chiunque realizzi questo dispo¬ 
sitivo potrà constatare immediata¬ 
mente il buon funzionamento, in 
quanto non esistono operazioni di 
taratura o di messa a punto. Una 
volta messo in funzione, sarà suf¬ 
ficiente controllarne la potenza di 
irradiazione con un ricevitore pre¬ 
esistente, e — come già si è detto 
— limitare l'impiego soltanto ai ca¬ 
si in cui sono effettivamente neces¬ 
sari dei controlli accurati, per non 
compromettere le comunicazioni ef¬ 
fettuate da altri sulla stessa lun¬ 
ghezza d’onda. 





- 

PERCHÉ FERMARSI 
ALLA SOLA STEREOFONIA QUANDO 
PUÒ AVERE ANCHE LA QUADRIFONIA? 


Amplificatore stereo Hi-Fi 20 + 20 W 
con dispositivo per effetto quadrifonico 

Una recente rivoluzione nel campo dell'alta fe¬ 
deltà è stata la quadrifonia. 

Il suono quadrifonico, infatti, lo si ottiene con 
due altoparlanti frontali ed altri due posti dietro 
l’ascoltatore. L’UK 187, pur costituendo un ottimo 
amplificatore stereo Hi-Fi incorpora anche un di¬ 
spositivo, denominato «Quadrìk», che consente di 
ottenere l’effetto citato. 

Il tutto è disponibile come scatola di montaggio 
ad un prezzo veramente interessante. 

Perché, quindi, fermarsi alla sola stereofonia 
quando si può avere anche la quadrifonia ? 

Caratteristiche tecniche 

Interamente transistorizzato. 

Risposta di frequenza; 10 30.000 Hz +0 — 3 dB. 

Potenza d'uscita in regime dinamico: 40 + 40 W. 
Potenza d’uscita continua a 1.000 Hz: 20 + 20 W - 
1% di distorsione. 

Impedenza d'uscita: 4 ft. 

Rapporto segnale/disturbo: 80 dB. 

Alimentazione: 117/125 - 220/240 V - 50-60 Hz. 
Alimentazione in c.c.: 33 Vc.c. con alimentazione 
stabilizzata e circuito automatico per la limita¬ 
zione. 

Dimensioni: 474x255x85 mm. 


372 


MARZO — 1974 








RASSEGNA 
DI ANTENNE 

terza parte di 12AT - G. BOSCHETTI 


In questo numero contìnua la descrizione "5ì 
antenne per radioamatori. ^ 

La prima e la seconda parte sono state pubbli¬ 
cate rispettivamente sui fascicoli dì Gennaio 
e Febbraio 1974. 


G5RV 


elativamente semplice dal punto di vista co¬ 
struttivo, questa antenna lavora ottimamente 
su diverse bande, con valori di ROS più che 
accettabili che la rendono interessante come antenna 
di emergenza o di riserva. 



Il guadagno è leggermente inferiore a quello del di¬ 
polo a X/2 orizzontale a causa delle sue perdite insite 
nel sistema di alimentazione. 


In Fig. 38 sono riportati i dati costruttivi delFanten- 
na operante su tutte le gamme, dai 10 agli 80 metri, 
mentre in Fig. 39 sono riportati quelli inerenti al fun¬ 
zionamento limitato tra i 10 ed i 40 metri. 


I diagrammi di irradiazione non sono esattamente 
definibili, variando da gamma a gamma, si approssi¬ 
mano però a quelli del dipolo, salvo per qualche gam¬ 
ma dove si nota una tendenza alla omnidirezionalità, 
con angoli di radiazione verticale molto bassi. 

E’ conveniente sistemarla ad almeno 8-1-10 metri 
dal suolo in modo da avere il massimo di efficienza 
su tutte le gamme. 


GROUND PLANE 

E’ da considerarsi senz’altro una delle antenne più 
versatili che esistano, largamente diffusa per impieghi 
fissi e mobili. E’ derivata dallo stilo verticale crean- 




TX 


RX 


Fig. 39 - G5RV operante dai 10 ai 40 metri. 
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Fig. 40 - Ground piane. 



Fig. 41 - Uni polo ripiegato. 



Fig, 42 - Resistenza di radiazione e reatianzu delFunipolo 
ripiegato in funzione della lunghezza dei radiaH. 


do un piano di terra artificiale, fisicamente ed elet¬ 
tricamente connesso alfielemento radiante tramite il ca¬ 
vo di alimentazione, svincolandosi così da quelle che 
possono essere le condizioni del terreno sottostante. 

Questo piano è generalmente formato da un certo 
numero di fili di rame lunghi X/4 alla frequenza di 
funzionamento dell’antenna. (Fig. 40-a). 

L’ideale sarebbe quello di usare un disco di rame 
od ottone con diametro uguale a X/2 (Fig. 40-b) ; co¬ 
sa fattibile sulle UHF ma alquanto problematica per la 
HF dove si preferisce normalmente optare per un certo 
numero di fili (4 h- 6) disposti a raggiera con risultati 
più che lusinghieri. 

Questa antenna ha buone caratteristiche di radia¬ 
zione anche se è posta al livello del suolo e non ci 
sono grandi variazioni sollevandola, a meno che questo 
comporti la possibilità di superare ostacoli circostanti. 

La resistenza di radiazione è molto bassa (10-30 LI) 
creando qualche problema per quanto riguarda l’ali¬ 
mentazione con i normali cavi coassiali da 50 o 75 L2; 
il problema è per altro risolvibile inclinando opportu¬ 
namente i radiali, minimizzando le onde stazionarie. 

L’impedenza di 50 f2 si ottiene con una inclinazio¬ 
ne dei radiali (o piano di terra che dir si voglia) di 
circa 45° (Fig. 40-c), mentre per 75 LI occorrerebbe au¬ 
mentare ancora l’inclinazione approssimandosi alla 
configurazione di un dipolo X/2 verticale, cosa che 
comporta difficoltà di ordine pratico. 

L’antenna ovviamente è omnidirezionale e l’angolo 
di radiazione verticale è dell’ordine dei 10° - 20° ren¬ 
dendola ottima per collegamenti a lunga distanza. 

L’inconveniente pratico è quello di essere particolar¬ 
mente sensibile ai disturbi di carattere industriale 
(QRN), essendo questi prevalentemente polarizzati 
verticalmente e quindi più adatti ad essere captati dal- 
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Fig. 45 - Unipolo ripiegato direttivo. 


la «Ground piane» che presenta lo stesso tipo di pola¬ 
rizzazione. 

Il guadagno è delFordine di 1 2 dB sulhisotro- 

pico e buona parte di quanto detto per lo stilo verti¬ 
cale è valido anche per questa antenna. 


UNIPOLO RIPIEGATO 

E' una variante della «Ground piane» che presenta 
una resistenza di radiazione più alta e quindi più adatta 
ad essere alimentata con cavi da 75 Ti. 1/elemento ra¬ 
diante invece di essere lungo X/4 è lungo X/2 ed è ri¬ 
piegato verso massa. 

In Fig. 41 sono riportati i dati costruttivi dove i ra¬ 
diali sono a 90"" rispetto alEelemento radiante, salvo 
un ritocco dell’angolo per poter raggiungere il miglior 
adattamento. L’andamento della resistenza di radia¬ 
zione e della reattanza in funzione della lunghezza dei 
radiali è riportata in Fig. 42. 

Ha un’area di cattura superiore a quella della 
«Ground piane» mentre il guadagno è pressoché identi¬ 
co. 

Un vantaggio abbastanza importante è quello di 
avere una banda passante molto larga mentre i dia¬ 
grammi di radiazione sono all’incirca uguali a quelli 
della «Ground piane». 

Nel caso non sia necessario sfruttare le caratteristi¬ 
che omnidirezionali ma, anzi, si preferisca avere una 
certa «direzionalità», questo lo si può ottenere aggiun¬ 
gendo un elemento riflettore ad una certa distanza da 
quello centrale (Fig. 43). 


DISCONE 

E’ derivata dall’antenna «biconica» rimpiazzando 
una sezione con un disco ed assumendo quindi la con- 



Fig. 44 - Discone. 



Fig. 45 - Andamento del ROS dell antenna di figura 44. 



Fig. 46 - Turnstile. 
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Fig. 47 - Diagramma di radiazione della «turnstile» sul piano 
orizzontale. 


figurazione di Fig. 44 che non si discosta troppo, nel 
contempo, da quella della «Ground piane». 

Caratteristica peculiare di questa antenna è di avere 
una banda estremamente larga, sfruttabile al fine di 
avere un sistema radiante che possa operare ad esem¬ 
pio indifferentemente sui 144 e 432 MHz. 

Le condizioni migliori si ottengono con 0 prossimi 
a 30^ 

Il fatto di avere una banda larga non pregiudica la 
possibilità di avere dei buoni ROS sulle gamme che 
interessano; si ottengono infatti valori inferiori al 
2 : 1 su campi di frequenza delFordine di 5 a 1. 



I diagrammi di irradiazione sui due piani sono va¬ 
riabili in funzione della frequenza di impiego; ad ogni 
modo Fangolo verticale è abbastanza basso mentre per 
quanto riguarda il piano orizzontale la tendenza prin¬ 
cipale è verso la omnidirezionalità. 

Le dimensioni per una antenna con frequenza di ta¬ 
glio inferiore, di 90 MHz, sono riportate nella Fig. 44 
mentre in Fig. 45 è riportato Fandamento del ROS su 
tutta la banda. 

L'impedenza è di 50 H ed il guadagno di 2 dB sul- 
Fisotropico. 




Fig. 49 - Antenna Yagi formata da un dipolo e da un elemen¬ 
to parassita. 



Fig. 50 - Andamento del guadagno (A) e del froni-to-back 
(F) di una «due elementi» Yagi in funzione della posizione 
del «parassita». 


TURNSTILE 

E' essenzialmente costituita da due dipoli a X/2 
messi ortogonalmente e sfasati tra di loro elettrica¬ 
mente di OO''. Lo sfasamento è ottenuto tramite una 
porzione dello stesso cavo coassiale che alimenta il 
sistema, che va da un dipolo all'altro e la cui lun¬ 
ghezza è pari a L/4 alla frequenza d'impiego (Fig. 46). 

La polarizzazione è orizzontale e il diagramma di 
radiazione su questo piano si approssima ad un cer¬ 
chio, come si può vedere dalla Fig. 47 mentre quello 
sul piano verticale è pressoché quello del dipolo a 
L/2 orizzontale. 
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Il guadagno è deH’ordine dei 2 dB sulTisotropico e 
Idmpedenza è di 75 lì. 

Impiegando un certo numero di simili antenne, so¬ 
vrapposte runa all’altra e spaziate tra di loro di una 


TABELLA 4 

N. 

Guadagno 

2 * 

3,7 dB 

4 

6,7 dB 

6 

8,7 dB 

8 

10 dB 

10 

11,1 dB 

12 

12,1 dB 

16 

13,4 dB 


distanza pari a metà della lunghezza d’onda, la diret¬ 
tività del sistema viene notevolmente aumentata come 
pure il guadagno (Fig. 48). 

Nella tabella 4 sono riportati i guadagni ottenibili 
con un numero di turnstile compreso tra 2 e 16. 


YAGI - UDA 

Questa antenna è ricavata dal dipolo elementare ag¬ 
giungendo un certo numero di elementi «parassiti» 
che agiscono elettricamente, in funzione della loro lun¬ 
ghezza e distanza dall’elemento radiante sull’elemento 
stesso, modificandone il campo irradiato e concentran¬ 
do più o meno l’irradiazione in una direzione preferen¬ 
ziale, che è però sempre nella direzione del direttore. 

Il suo nome deriva da quello dei due ricercatori 
che per primi studiarono ed approfondirono questo 
sistema. 

Normalmente viene considerato il caso di una an¬ 
tenna con due elementi parassiti (un «direttore» più 
corto del 5% dell’elemento radiante ed un «riflettore» 
più lungo della stessa quantità) che costituiscono la 
classica e diffusa «3 elementi». 

Antenne con più elementi danno un guadagno su¬ 
periore ma normalmente il loro impiego è confinato 
nelle gamme VHF ed UHF essendo la costruzione ed 
installazione di simili antenne per le bande HF (3,5 - 
30 MFIz) ricca di problemi di carattere pratico a cau¬ 
sa delle grandi dimensioni che assumono. C’è anche da 
tener presente che il guadagno per elemento diminuisce 
all’alimentare degli stessi. 

In queste antenne è da tenere in considerazione un 
altro parametro, oltre a quelli precedentemente consi- 




Fig. 51jA - Diagramma di radiazione orizzontale di una «due 
elementi» con spaziatura 0,1 X, per diverse condizioni. 

A — max guadagno con il direttore. C = max guadagno con 
il riflettore. D = riflettore accordato per il max rapporto avan- 
ti-dietro. 



Fig. 51/B - Diagramma di radiazione verticale di una «due ele¬ 
menti» Yagi con spaziatura 0,1 X, per diverse condizioni. 

A = max guadagno con il direttore. C = max guadagno con 
il riflettore. D = riflettore accordato per il max rapporto 
avanti-dietro. 
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Lunghezza direttore (Id/A) 



Fig. 52 - Andamento della resistenza di radiazione di una «due 
elementi» in funzione della posizione delVelemento parassita. 


Fig. 54 - Guadagno di una «tre elementi» in funzione della 
spaziatura del direttore con riflettore a 0,25 X. 


derati, cioè il «rapporto avanti-dietro» (o front-to- 
back) ; esso rappresenta Tattenuazione che subisce un 
segnale tra quando Tantenna è orientata nella sua 
direzione e quando, invece, è orientata esattamente 
nella direzione opposta. 

Il massimo di questo valore non corrisponde però 
al massimo del guadagno ottenibile. 

Da quanto sin qui detto appare chiaro che tutto V 
insieme non è facilmente riconducibile ad una chiara 
e semplice schematizzazione che permetta di conoscere 
il valore dei parametri fisici per cui quelli elettrici 
sono massimizzati, essendo innumerevoli le combina¬ 
zioni, ottimizzazioni ed inter^^zioni tra di loro che con¬ 
corrono, caso per caso, a far sì che questo o quel para- 



Fig. 5j - «Tre elementi». 



0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 

Spaziatura del direttore datl'elemento 
radiante in X 


Fig. 55 - Guadagno in funzione della posizione del direttore 
con riflettore a 0,2 X. 



0,f 8.0 KO p 


Fig. 56 - Diagramma di radiazione verticale in funzione della 
altezza Ff dell’antenna di figura 55. 
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Fig. 57 - Diagramma di radiazione orizzontale in funzione del- 
l’altezza H dell’antenna di figura 55. 



Numero elementi 


fig. 58 - Guadagno di una Yagi in funzione del numero di ele¬ 
menti impiegati. 

metro elettrico sia ottimizzato con Timpossibilità però 
di verificarli tutti contemporaneamente. 

Si analizza quindi anzitutto, il caso di un solo ele¬ 
mento parassita aggiunto, che può essere indifferente¬ 
mente un «direttore» od un «riflettore» in funzione 
della sua lunghezza rispetto al dipolo (Fig. 49). 

Questa condizione ò forse la meno comune ma è 
quella analizzabile in maniera più semplice e completa, 
formando nel contempo la base per l’analisi della 
«tre elementi». 

In fig. 50 è riportato Fandamento del guadagno, ri¬ 
spetto al dipolo a X/2 in funzione della spaziatura (di¬ 
stanza in frazioni di lunghezza d’onda) dell’elemento 
parassita rispetto al dipolo; è pure riportato l’anda¬ 
mento del «front-to back» nei due casi. 


I diagrammi di radiazione nei due piani assumono 
andamenti diversi in funzione del tipo di parassita 
adottato e del tipo di ottimizzazione voluto; si hanno 
così i diagrammi riportati in Fig. 51A e 51B che ri¬ 
guardano una due elementi con una spaziatura di 
0,1 X. 

La presenza dell’elemento parassita va anche ad in¬ 
fluire sulla resistenza di radiazione del radiatore che, 
da valori prossimi a 75 fi, scende a valori anche molto 
bassi secondo una legge principalmente legata alla 
spaziatura ed il cui andamento è riportato in Fig. 52. 

Questo fatto rende certe volte problematica l’ali¬ 
mentazione di queste antenne per mezzo dei normali 
cavi coassiali a 50 O, che avviene quindi normalmen¬ 
te avvalendosi di opportuni adattatori tipo T-match, 
gamma-match, ecc. ampiamente descritti sui libri ri¬ 
guardanti questa materia. 

>■ 

Sovente viene anche impiegato come radiatore il 
dipolo ripiegato o «folded dipole» che oltre a fun¬ 
zionare da trasformatore d’impedenza, presenta ca¬ 
ratteristiche di banda molto larga. 

Passando ad analizzare la «3 elementi» di Fig. 53 le 
cose si complicano, per i ben noti motivi discussi in 
precedenza, e si rende necessario esaminare solo al¬ 
cuni casi particolari, largamente sfruttati in pratica. 

In Fig. 54 è riportato ad esempio l’andamento del 
guadagno ottenibile in funzione della lunghezza e spa¬ 
ziatura del direttore, con una simile antenna, avendo 
posto il riflettore a 0,25 X dal radiatore, mentre in Fig. 
55 è riportato quello ottenibile in funzione della sola 
spaziatura, fissata che sia la lunghezza del direttore a 
0,45 X e la posizione del riflettore a 0,2 X. 

\ diagrammi di radiazione nei due piani, per una 
antenna con riflettore a 0,2 X e direttore a 0,15 X, sono 
riportati nelle figure 56 e 57 in funzione anche dell’al¬ 
tezza alla quale è sistemata. 

Come si nota il piano più sensibile è quello vertica¬ 
le che è anche il più importante nei collegamenti a lun¬ 
ga distanza, ne consegue che l’altezza dell’antenna dal 
tetto va scelta con un certo criterio al fine di non pre¬ 
cludersi la possibilità di buoni collegamenti. 

II diametro del conduttore impiegato per la costru¬ 
zione degli elementi non è privo di importanza essen¬ 
do la lunghezza ottima dell’elemento e la larghezza di 
banda dell’antenna parzialmente funzione di questo pa¬ 
rametro; c’è da dire, però, che questa interazione si 
minimizza impiegando diametri piuttosto grossi, con il 
vantaggio altresì di allargare la banda dell’antenna. 

Per conoscenza, in figura 58 viene riportato l’anda¬ 
mento del guadagno massimo-teorico ottenibile in 
funzione del numero di elementi impiegati, ottimizza¬ 
ti che siano i valori di spaziatura nelle varie condizio¬ 
ni. 

(continua) 
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LO STADIO 
DI RIVELAZIONE 
E DI BASSA 
FREQUENZA 

a cura di I2I[K - Franco SIMONINI 


a Tenko ha presentato in 
ordinata successione tutta 
una serie di telaietti con 
cui è possibile costruire un ottimo 
ricetrasmettitore FM modulare a 12 
canali con possibilità di controllo 
strumentale delFintensità del cam¬ 
po ricevuto e trasmesso e dalla pre¬ 
cisione di frequenza rispetto al valo¬ 
re nominale elei canale ricevuto. 
Così è stato pubblicato un arti¬ 
colo per: 

— il trasmettitore base modulato 
in FM (n. 3/1973) 

— Famplificatore di potenza da 
15 ^ 18 W (n. 5/1973) 

— lo stadio di amplificazione RF 

e di prima conversione del rice¬ 
vitore (n. 6/1973) ^ 

— lo stadio di seconda conversio¬ 
ne (n. 9/1973) 

ed ora: 

— gli stadi di rivelazione e bassa 
frequenza. 

In fig. 3 è illustrata anche la 
quarziera per 12 canali di cui par¬ 
leremo sia pure in modo succinto, 
in un prossimo articolo. 

Questi telaietti permettono la 
massima libertà di realizzazione al- 
r«OM» anche da chi è ai primi 
passi nel mondo della radio, e con¬ 
sentono pure un certo risparmio di 
prezzo sui modelli convenzionali. 

Soprattutto si può così entrare 
piano piano con la mente nei cir¬ 
cuiti seguenti di pari passo i truc¬ 
chi relativi alle realizzazioni. 


Non solo, ma questi telaietti pos¬ 
sono venire impiegati ciascuno co¬ 
me un tutto a sè stante per comple¬ 
tare od arricchire (è specialmente 
il caso dello stadio finale di poten¬ 
za) dei circuiti già realizzati. 

Così è anche per questo stadio di 
rivelazione FM ed amplificazione a 
bassa frequenza che può venire in¬ 
trodotto senza difficoltà anche in 
altri ricevitori già realizzati per 
adattarli alla ricezione FM. 

Vediamone le caratteristiche elen¬ 
cate in tabella 1. 


LO SCHEMA ELETTRICO 

L’ingresso del telaietto fa capo al¬ 
la base di un transistore (Tri) 
funzionante come «emitter-follo- 
wer». Con ciò si ottengono due 
vantaggi pratici e cioè: 

— un’alta impedenza di ingresso 
sempre utile per «caricare» po¬ 
co il circuito precedente e ren¬ 
dere il telaietto adattabile a 
qualsiasi stadio precedente pur¬ 
ché operi a 455 kHz di frequen¬ 
za intermedia. 

Il condensatore di accoppiamen¬ 
to è previsto nel precedente cir¬ 
cuito TENKO. Se si impiega 
un diverso telaietto di media, 
sarà necessario inserire un con¬ 
densatore da 10.000 pF tra la 
uscita di detto telaietto e l’in¬ 
gresso (n. 1) di quello qui de¬ 
scritto. 


— una impedenza di uscita di «e- 
mitter» piuttosto bassa che per¬ 
mette di disaccoppiare fra loro 
l’ingresso al circuito integrato 
fili di rivelazione FM dalla ca- 
tena di amplificazione e rivela¬ 
zione per l’S.M. (Signal Meter). 

Il pii è un classico circuito inte¬ 
grato di demodulazione FM operan¬ 
te come «comparatore a coinciden¬ 
za». 

Richiede un solo circuito di sin¬ 
tonia (LI) risonante sui 455 kHz 
e permette anche il controllo del 
«0 discriminatore». 

Basterà collegare ai piedini 5 e 6 
uno strumento da 200 pA e regola¬ 
re sul centro scala ritoccando la po¬ 
sizione della spazzola del potenzio¬ 
metro PI. 

Naturalmente entrando con un 
segnale di esatti 455 kHz, (con con¬ 
trollo digitale), se occorre con adat¬ 
te commutazioni, si potrà impiega¬ 
re lo stesso «S meter» (signal me¬ 
ter) pure previsto come strumento 
da 200 pA. 

Il controllo di zero del discrimi¬ 
natore è importante in quanto per¬ 
mette di stabilire di quanto «sgar¬ 
ra» dal nominale la frequenza del 
corrispondente. Allo scopo lo stru¬ 
mento potrà venire, se il caso, tara¬ 
to in kHz in + e — fuori sinto¬ 
nia. 

Questo non è l’ultimo vantaggio 
di un moderno discriminatore a cir¬ 
cuito integrato che permette, tra 1’ 
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altro, un’ottima reiezione dell’AM. 

Il circuito del «Signal Meter», 
cioè del misuratore di campo, è rea- 
! lizzato, con una certa larghezza di 
, mezzi, con due transistori (TR2 e 
TR3) amplificatori RC aperiodici 
I in circuito Darlington che alimenta¬ 
no il circuito di rettificazione a ra- 
^ diofrequenza che segue. 

I I resistori R4 e R5 realizzano il 

I partitore di polarizzazione di TR3 

' disaccoppiato in collettore da C32, 

R7 opera come resistere di cari¬ 
co di collettore di TR3 ed il conden- 
^ satore Cll passa la radiofrequenza 

I a 455 kHz al circuito duplicatore 

costituito dai diodi Rd2 e Rd3 con 
R9 resistere di carico e CI 2 conden¬ 
satore di livellamento. 

Il segnale in corrente continua 
} che si localizza ai capi dei terminali 
3 e 4 permette un controllo delhin- 
^ tensità del campo, 

i Lo strumento da 200 pA dovrà 

venire tarato in modo da indicare 
^ S9 con 100 pV in ingresso e via 

' via S8, S7, S6, S5, S4, S3 ecc. con 

riduzioni di 6 dB per ogni «punto» 
di lettura e cioè rispettivamente 50, 
25, 12.5, 6.25, 3.12, 1.56 pV ecc. 
^ Per segnali superiori a S9 si do¬ 

vranno avere indicazioni per S9 + 
j +10, +20, +30, +40 dB. 

Allo scopo di tarare la scala del- 
^ lo strumento sarà necessario dispor- 

I re di un comando costituito da una 

resistenza semifissa disposta in se- 
■ rie od in parallelo allo strumento da 
200 pA. 


Questo comando non è stato com¬ 
preso nel telaietto per un motivo 
ben preciso. Esso infatti dipende 
come valore dalla resistenza inter¬ 
na dello strumento adottato. Que¬ 
sto componente (alLincirca di 1 kfl 
di valore) dovrà quindi venire scel¬ 
to a parte ed acquistato con lo stru¬ 
mento dairOM che si interesserà 
al montaggio del telaietto. 

Entrambi gli strumenti (od un 
solo strumento commutato opportu¬ 
namente) daranno una indicazione 
stabile grazie all’azione dello zener 
Rdl, disposto con R12 sulla alimen¬ 
tazione a 12 V, che la riduce a 9 


V stabilizzandola opportunamente 
in modo che le variazioni di tensio¬ 
ne, provocate principalmente dai 
richiami di corrente nello stadio di 
bassa frequenza, non possano in¬ 
fluire sulle indicazioni dello stru¬ 
mento. 

Si notino il condensatore C9 de¬ 
stinato a fugare a massa le tracce di 
radiofrequenza e C19, C33 e C30 
del tipo elettrolitico per filtrare in¬ 
vece le componenti a bassa frequen¬ 
za presenti sulla alimentazione a 
12 V. 

Interessante è il circuito di si- 
lenziamento o «Squelch». In as- 


TABELLA 1 


CARATTERISTICHE TECNICHE 


Ingresso; ad alta impedenza a 455 kHz 

Comando strumenti: indicazione (stabilizzata contro le variazioni 

di tensione di alimentazione) della intensità di campo e dello zero 

del discriminatore. 

Comandi: di volume e «squelch»: realizzati tramite potenziometri esterni; 

di zero discriminatore tramite potenziometro semifisso sul telaietto 
Alimentazione: generale a 12 V e per la rivelazione stabilizzata a 9 V 

Consumo a medio volume di bassa frequenza: 30 50 mA 

Potenza massima dì uscita su altoparlante da 48 O: 4 W 

Terminali: 1-2 ingresso a 455 kHz 

5-4 collegamento «S meter» 
5-6 collegamento «0 discriminatore» 
7-8-9 potenziometro di «squelch» 
10-11-12 potenziometro di volume 
13-14 altoparlante di uscita BF 
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senza di segnale è presente in usci¬ 
ta un segnale prodotto in pratica 
dairagitazione termica degli elettro¬ 
ni ed è distribuito uniformemente 
su di un vasto spettro di frequenze. 

Detto segnale ovviamente scom¬ 
pare quando arriva della radiofre¬ 
quenza in ingresso al radioricevi¬ 
tore. 

Il rumore di fondo, tecnicamen¬ 
te detto anche «rumore bianco» 
può quindi venire sfruttato per si- 
lenziare o, come si dice spesso 
«squelciare» (brutto termine!) il 
ricevitore nei momenti in cui non si 
ricevono segnali. 

Il circuito risonante L2 (con 
condensatore di sintonia incorpora¬ 
to come nel caso di LI) viene cosi 
sintonizzato su di una banda ai li¬ 
miti di quella acustica. Tramite 
R13 e C13 esso seleziona un segnale 
corrispondente alla presenza di ru¬ 
more in uscita. 

C31 toglie i residui di radiofre¬ 
quenza. Ai capi dei terminali 7, 8 
e 9 viene disposto un potenziometro 
di 5 kfl per la regolazione della 
«soglia di Squelch». Per il minimo 
valore di rumore di fondo cioè che 
si può silenziare il ricevitore. Si ot¬ 
tiene così il minimo di desensibiliz¬ 
zazione del ricevitore. In pratica ba¬ 
sterà un segnale di 0,5 ~ 0,8 pV in 
arrivo per eliminare Tinfluenza del¬ 
lo «squelch» e permettere la rice¬ 
zione della bassa frequenza. 

L'amplificatore costituito da TR4 
e TR5 comporta infatti una note¬ 
vole sensibilità, sebbene la resisten¬ 
za di controreazione RI7 ne stabi¬ 
lizzi sensibilmente il funzionamen¬ 
to a spese dell'amplificazione com¬ 
plessiva. 

Si tratta oltretutto di un circuito 
sensibile ma pure di consumo li¬ 
mitato che alimenta un circuito ret¬ 
tificatore in duplicazione di ten¬ 
sione che utilizza i diodi Rd4 ed 
Rd5 oltre ad un circuito successivo 
di livellamento costituito da R20 e 
C20. 

11 segnale di «squelch» in cor¬ 
rente continua corrispondente al 
rumore di fondo può così agire su 
Tr6 che, disposto ai capi di C22 
come tratto Emitter - Collector, in¬ 
terdice di fatto il segnale di bassa 
frequenza verso il potenziometro di 
volume in modo da silenziare il ri¬ 
cevitore. 

Il circuito di bassa frequenza è 


costituito in pratica dal classico 
circuito integrato ul2 che permette 
ben 4 W di potenza massima di 
uscita. 

I componenti riportati nello 
schema a corredo del circuito inte¬ 
grato sono quelli consigliati dalla 
Casa costruttrice. 

Tra i terminali 13 e 14 va col¬ 
legato Taltoparlante. E se questo è 
di modeste dimensioni è consiglia¬ 
bile disporre, per ovvi motivi, 5-10 
fi in serie al circuito della bobina 
mobile. 

LA REALIZZAZIONE 

La fig. 3 mostra il telaietto qui 
descritto disposto immediatamente 
dopo la quarziera. Questa vista di 
assieme è interessante perché per¬ 
mette di constatare di fatto la rigida 
normalizzazione con cui sono stati 
dimensionati i vari telaietti. 

In effetti il telaietto qui descrit¬ 
to è lungo quanto un modulo (e 
cioè 155 mm.) e largo 2/3 di un 
modulo, cioè 40 mm. 

Con questa intelligente disposi¬ 
zione L«OM» potrà articolare a suo 
piacimento la disposizione di vari 
pezzi, come meglio crede, utilizzan¬ 
do un contenitore che, come dimen¬ 
sioni, fa più al caso suo. Presente¬ 
remo in seguito un esempio di rea¬ 
lizzazione. 

Come già ricordato nei preceden¬ 
ti articoli, i telaietti possono venire 
accostati a piacere in quanto sono 
tutti realizzati con doppia metalliz¬ 
zazione dorata e coperta da un film 
plastico di protezione. 

Di fatto essi sono schermati e 
non si possono quindi influenzare 
mutuamente anche perché non si 
hanno punti «caldi» scoperti come 
in altri telaietti in commercio. 

Ovviamente questi accorgimenti 
fanno salire un poco i costi ma in 
misura modesta, tale da venire senz' 
altro accettati, visti i vantaggi che 
si conseguono e tra l'altro la profes¬ 
sionalità e la stabilità (specie quan¬ 
to a sicurezza da inneschi) che por¬ 
ta ovviamente con sé la doppia me¬ 
tallizzazione, di cui una è general¬ 
mente impiegata per il circuito e 1' 
altra per lo schermaggio ed i ritor¬ 
ni di chiusura a massa dei vari cir¬ 
cuiti. 

Varrà la pena comunque, se ap¬ 


pena possibile, di ancorare a massa 
le due «gambette» metalliche del 
circuito integrato amplificatore di 
bassa frequenza, specie se si deci¬ 
derà di sfruttare in pieno tutta la 
potenza di uscita (4 W) di bassa 
frequenza. 

Essa potrà risultare utilissima 
specie se si deciderà di impiegare 
l'apparato su mezzi mobili, che 
comportano una rumorosità am¬ 
bientale di esercizio decisamente 
superiore al normale. 

CONSIDERAZIONI 
SULL’ASSEMBLAGGIO 
E SULLA COMMUTAZIONE 
DI ANTENNA 

La disposizione di fig. 3 può ve¬ 
nire considerata conveniente unica¬ 
mente ai fini di una «vista di as¬ 
sieme» che permette agli «OM» ed 
ai neofiti del campo radiantistico di 
«toccare con mano» finalmente 
quanto è stato annunciato vari mesi 
fa. Occorre dire che è pur sempre 
un «assieme» realizzabile anche se 
occorre una attenta disposizione di 
cavetti di connessione. 

Occorre infatti curare soprattutto 
i collegamenti dalla quarziera al re¬ 
sto del circuito e cioè all'ingresso 
del primo circuito generatore del 
Tx ed all'oscillatore di conversione 
di canale dell'Rx. 

E' bene quindi che la quarziera 
sia inserita tra il ricevitore compo¬ 
sto dal telaietto di alta frequenza e 
prima conversione più il telaietto di 
seconda conversione e per ultimo, 
quello di rivelazione e bassa fre¬ 
quenza (qui descritto) disposto più 
in basso. 

Nella parte superiore alla quar¬ 
ziera in alto è bene invece che ven¬ 
ga disposto il telaietto del trasmet¬ 
titore, perché dissipa ovviamente 
una certa potenza con il transistore 
finale opportunamente alettato. 

Il finale a radiofrequenza che 
permette ben 16 W di massima po¬ 
tenza di uscita (è disposto in fondo 
all'assemblaggio di fig. 3 con il 
suo dissipatore metallico) è invece 
bene che resti staccato dal resto del 
complesso Rx-Tx e possibilmente 
ancorato alla parete di fondo del 
contenitore metallico. Si avrà così 
una buona dissipazione del calore 
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- Schema elettrico del telaio. In tutto esso utilizza 6 transistori, 6 diodi, 2 circuiti integrati (\ill di rivelazione e \il2 di bassa frequenza). 







































































































Fig. 5 - Vista complessiva dei vari telaietti che compongono, con misure modulari, il ricetrasmettitore FM della TENKO. Come 
si vede, è prevista pure una quarziera di cui si daranno notizie in un prossimo articolo. Ovviamente questa disposizione piani¬ 
metrica non è vincolante. Converrg disporre ad esempio in tre piani, a partire daWalto: Tx, quarziere, Rx. 


(ottima anche per difendere il Tx 
da eventuali sovraccarichi) e Tal- 
lontanamento della principale «sor¬ 
gente» termica dal resto della appa¬ 
recchiatura con sensibile migliora¬ 
mento quindi delle condizioni di 
stabilità di frequenza. 

Questo va detto specie per dei 
cristalli realizzati in modo imper¬ 
fetto perché per il resto delTappa- 
recchiatura è stato scelto un insie¬ 
me di componenti che garantiscono 
ottima stabilità. 

Va pure detto che nelle comuni¬ 
cazioni in FM uno scarto di 100 
200 Hz nelle frequenze di la¬ 
voro, tra Tinizio e la fine del QSO, 
non ha alcun effetto pratico sulTan- 


damento della comunicazione, men¬ 
tre diviene chiaramente avvertibile 
se si opera in SSB. E qui operiamo 
in FM. 

Diciamo ora due parole sulla 
commutazione di antenna. Essa può 
venire realizzata dalEOM con i 
mezzi a sua disposizione. Per que¬ 
sto motivo non è stata introdotta nei 
telaietti TENKO. Noi, d’altra parte, 
descrivendo il trasmettitore, abbia¬ 
mo fatto toccare con mano come 
si fa a realizzare un ottimo relè di 
antenna con una ampollina per re¬ 
lè «dry-reed». 

Esso permette l’ottimo di adatta¬ 
mento di impedenza. 

Raccomandiamo inoltre di usare 


del cavo coassiale di buone caratte¬ 
ristiche. 

Oggi si trovano in commercio dei 
cavetti «minicoassiali» flessibili pra¬ 
tici e con buone caratteristiche di 
poco più di un millimetro di dia¬ 
metro. 

Concludendo, non resta che di¬ 
scutere della quarziera e poi il Tx- 
Rx TENKO sarà stato compieta- 
mente illustrato ai lettori. 

Lo faremo prossimamente nella 
Rivista. Nel frattempo auguriamo 
ottimo esito a chi impiegherà questi 
telaietti e ci dichiariamo a dispo¬ 
sizione, tramite la Redazione, per le 
ulteriori informazioni ed i consigli 
che si rendessero necessari. 
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LA COSTRUZIONE 
I UN OSCILLATORE 
MODULATO 


DI CARATTERISTICHE SEMIPROFESSIONALI 

quarta parte di I2EO dott. Guido SILVA 


L’OSCILLATORE LIBERO 
ED I CIRCUITI CONNESSI 



iamo così giunti airultimo 
ostacolo della comune ga¬ 
loppata che per ben 4 me¬ 
si ci ha tenuti sotto pressione. Si 
tratta ora... di fare il gran salto. 

Il progetto di un oscillatore li¬ 
bero avente una copertura continua 
di gamma compresa tra 150 kHz e 
oltre 80 MHz, non è quel che si 
può definire una cosa semplice ed 
agevole. I problemi che si presen¬ 
tano accavallandosi ed assomman¬ 
dosi (talvolta richiedono soluzioni 
opposte), vanno vagliati caso per 
caso e risolti globalmente nel modo 
migliore. 

I criteri che ci hanno guidati nel¬ 
la scelta del circuito e dei compo¬ 
nenti, oltre alla validità dello sche¬ 
ma proposto, si prefiggevano anche 


considerazioni di ordine pratico e 
soprattutto costruttivo, quali: mas¬ 
sima compattezza e rigidità di mon¬ 
taggio, elementi fondamentali agli 
effetti della stabilità deiroscillatore 
che è stata considerata preminente 
sugli altri fattori. 

Scartato a priori da tutto l’ap¬ 
parecchio l’uso di tubi termoelet¬ 
tronici, dovevamo necessariamente 
ripiegare sui semiconduttori. 


D’altra parte, anche in questo 
caso un circuito oscillatore, «secon¬ 
do i sacri canoni» è pur sempre co¬ 
stituito da un dispositivo non linea¬ 
re che assicura un guadagno in po¬ 
tenza, da un circuito che determini 
una reazione positiva e da una 
sorgente energetica esterna. 

Anche se l’impiego del transisto¬ 
re pone problemi di impostazione 
teorica più complessi di quelli re¬ 
lativi alla valvola, la sua resa è 
decisamente superiore. Basti pen¬ 
sare che nell’Oscillatore Modulato 
professionale della General Radio 
Company americana, tipo 1001-A, 
la valvola finale che consente una 
tensione di uscita RF eff. di 2 V 
(sia pure sull’impedenza bassissi¬ 
ma di 10 11 e lavorando a circa 
250 V anodici) era, nientedimeno, 
che la ben nota 6L6. Ed il volume 
dell’apparato era almeno 10 volte 
quello del nostro! 

Ora, noi, la metà della stessa ten¬ 
sione RF potremmo ottenerla con 
un transistore d’uscita (2N918) 
che lavora a circa 10 Vc.c.l (Que¬ 
sto naturalmente diciamo a titolo 
esemplificativo fatte salve alcune 
superiori prestazioni dell’oscillatore 
professionale citato). Ciò evidente¬ 
mente denota anche il progresso 
raggiunto, soprattutto in vista dello 
sviluppo tecnologico odierno! 

Il transistore da usare come o¬ 


scillatore doveva presentare un 
guadagno in potenza, alla frequen¬ 
za massima di esercizio, tale da 
lasciarci tranquilli sulla sua ade¬ 
guatezza allo scopo. 

Abbiamo ripiegato sul vecchio, 
ma ancor validissimo, 2N918, di 
poca spesa, di facile reperibilità e 
di guadagno elevato sino ad oltre 
300 MHz. (Esiste un tipo della Phi¬ 
lips, più recente, che riteniamo per¬ 
fettamente sostituibile: si tratta del 
BFY90. Riteniamo però che anche 
i tipi 2N3227 e 2N2369 possano 
andare bene. Perfettamente sosti¬ 
tuibile è pure il tipo SGS BFX73). 

Il C.O. dell’oscillatore, come è 
ben prevedibile, non può ricoprire 
tutta la gamma se non con un gio¬ 
co di bobine a minima perdita, e 
con due distinti condensatori va¬ 
riabili, come accennato più avanti. 
In fig, 39 è riportato lo schema elet¬ 
trico di tutto il complesso in og¬ 
getto. 

Le bobine sono 6, di cui 3 su 
supporto in makrolon con nucleo 
in ferro-carbonile, avvolte a nido 
d’api (daremo in seguito tutti i 
dati per realizzarle). Altre 2 sono 
avvolte su tubetto a minima perdita 
con 0 di 7 mm con nucleo pure 
in ferro-cabonile. L’ultima è ‘in 
aria. 

Il commutatore ceramico a 6 
posizioni, 3 vie, interessa i 2 CV 
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Fig. 39 - Schema elettrico delVoscillatore-separatore e circuito A.LC\ 










































































































































per la prima sezione, nel senso che 
per le prime 4 gamme (A, B, C, D) 
viene inserita la parte di maggior 
capacità, mentre per le altre due 
(E, F) entra in gioco la capacità 
minore. 

La seconda sezione che commuta 
Luna o Laltra delle bobine, porta 
un anello di cortocircuito, per cui 
tutte le induttanze, non in servizio, 
sono tra loro collegate e mandate 
a massa. 

Così facendo si eliminano i pe¬ 
ricoli della comparsa dei famosi 
«picchi» o dei «buchi», determina¬ 
ti da accoppiamenti induttivi con 
altre bobine fuori gioco. 

La disposizione delle induttanze 
è studiata in modo da ridurre la 
lunghezza dei collegamenti al mini¬ 
mo. 

La terza sezione del commutato¬ 
re inserisce invece la presa inter¬ 
media su ogni singola bobina e, 
tramite una rete RC, la invia al- 
Lémettitore delLoscillatore. 

Il condensatore variabile merita 
una considerazione a parte. 

Previsto che il tipo da noi usato 
nel montaggio sperimentale è oggi 
praticamente introvabile, ci siamo 
premurati di prendere contatto con 
i costruttori di CV, nelPintento di 
permettere ai Lettori la realizzazio¬ 
ne delPapparecchio, senza por loro 
il problema gravoso della reperi¬ 
bilità dei componenti. 

La Ditta Zamparo Celso di via 
dei Crollalanza 10, Milano, ci è 
venuta incontro realizzando per noi 
un variabile di caratteristiche ana¬ 
loghe a quello usato nel montag¬ 
gio sperimentale. Ad essa il Lettore 
si può rivolgere. 

Dal momento che Poscillatore, di 
preferenza, viene fatto lavorare nel 
tratto lineare della caratteristica del 
transistore, automaticamente viene 
anche ridotto il contenuto di armo¬ 
niche nel segnale di uscita. Inoltre, 
si è fatto ricorso ad un circuito 
limitatore di livello che lo mantie¬ 
ne pressoché costante (entro una 
fascia < ± 0,5 dB) indipendente¬ 
mente dalla frequenza del segnale 
generato sino alla 5“ gamma. 

Il problema della stabilità di fre¬ 
quenza, in funzione della variazio¬ 
ne di temperatura, è di per sé ab¬ 
bastanza limitato in quanto tutti 
i componenti sono fatti lavorare a 
tensione molto ridotta (quindi non 


ELENCO DEI COMPONENTI DI FIGURA 39 


RI 

R2 

RA 

RB 

RC 

RD 

RE 

RE 

R4 

R5 

R6 

R7 

R8 

R9 

RIO 

RH 

R12 

R13 

R14 

R15 

R16 

R17 

R18 

Rai 

Ra2 

PI 

P2 

CV1CV2 


C 

C1C3 
C7-C9 CI2 
C2-C4 

C5 

C6 

C8 

CIO 

Cll 

C13-C14 

CI6 

C15 

C17 

C18-C19 

C20 

L1-L2 

L3-L4 

LA-LB-LC- 

LD-LE-LF 

MI 

DI 

D2 

TRI-TR2 
TR3 
TR4 
SI A B C 


resistere da 1 Miì V 2 W 
resìstere da 470 kCl Vi W 

resistere anti-induttive da 1500 H 1/4 W Seveer (v. testo) 

resistere anti-induttive da 1500 H 1/4 W Soveor (v. testo) 

: resistere anti-induttive da 1300 H V 4 W Soveor (v. testoJ 

; resìstere anti-induttive da 510 H 14 W Soveor (v. testo) 

resistere anti-induttive da 120 17 14 W Soveor (v. testo) 

resistere anti-induttive da 56 17 1/4 W Soveor (v. testo) 

; resistere da 40 kì7 Vi W 

resistere da 82 kH Vi W 

resìstere da 470 H V 2 W 

resìstere da 47 17 Vi W 

resistere da 12 kl7 V 2 W 

resistere da 12 kl7 V 2 W 

resìstere da 120 17 V 2 W 

resistere da 100 kll V 2 W 

resistere da 33 kl7 V 2 W 

resistere da 1 kl7 1/2 W 

resistere da 2,2 kl7 V 2 W 

resìstere da 18 kl7 V 2 W 

resistere anti-induttive da 2,7Jcl7 Va W Soveor (v. testo) 
resìstere da 120 17 V 2 W 

resistere anti-induttive da 200 11 Va W Soveor (v. testo) 

resistere anti-induttive da 2,2 kl7 Va W Soveor (v. testo) 

resistere anti-induttive da 1,2 kO I /4 W Soveor (v. testo) 

potenziometro lineare a grafite da 20 kft 
potenziometro lineare professionale da 10 kl7 a 20 giri del¬ 
la Bourn o analogo (vedi testo) 

condensatore variabile a 2 sezioni (417 e 194 pF max, a 
variazione logaritmica) isolato in ceramica e montato su 
cuscinetti a sfere 

condensatore in mylar da 22 |aF - 60 V prova 

condensatori ceramici da 0,01 i^F - 250 V prova 
condensatori ceramici passanti da 1000 - 2000 pF, 250 V 
prova 

condensatore a mica metallizzata da 10 pF (Miai) od a 
coefficiente NPO 

condensatore elettrolitico da 47 piF 16 V lavoro 
condensatore multiplo da 11.000 pF (vedi testo) 
condensatore ceramico da 0,02 [iF - 60 V prova 

condensatore ceramico da 0,047 m.F - 250 V prova 

condensatori passanti (fanno parte del filtro RF descritto 
sul n" 12-1973) 

condensatore ceramico da 0,1 ;^F 60 V prova 

condensatore ceramico da 0,001 i)xF 250 V prova 

condensatori ceramici da 0,01 ìM'F 250 V prova 
condensatore elettrolitico da 2,2 m-F 12 V lavoro 
impedenze in aria da 10 mH a nido d’ape 
impedenze in aria (fanno parte del filtro RF descritto 
sul n* 12-1973) 

vedere tabella 2 

strumento indicatore da 100 mA f.s. da 38 mm 
dìodo varicap MV1626 o simile Motorola 
diodo al silicio 1N914 

transistori al silicio NPN 2N918 o BFX73 SGS 
transistore FET 2N5459 Motorola o simile 
transistore al silicio PNP 2N3906 o BC225 SGS 
commutatore ceramico Centralab o analogo a 3 vìe, 6 posi¬ 
zioni con il secondo settore ad anello di cortocircuito per 
connettere a massa le induttanze fuori servizio 
manopola grande demoltiplicata 

fusibUe da 50 mA da pannello \ j dell’alimen- 

lampadina spia al neon f ^ ^ 

^ latore descritto sul 
micro-interruttore \ « 17 7*1 

micro-deviatore doppio ) ” 

radiatore termico Fischer per TR2 in bronzo fosforoso 
bocchettoni BNC di cui 3 femmine ed 1 maschio 
potenziometro trimmer da 10 kfl per la messa a puntò. 
Supporto per bobine, circuito stampato (fig. 45 - 5* par¬ 
te) e minuterie varie in parte autocostruite comprendenti 
componenti vari dì cui alle fìgure precedenti. 
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riscaldano) e tutto il complesso 
circuitale oscillatorio è schermato 
nella cassetta interna di alluminio 
che costituisce già un radiatore ter¬ 
mico di volume affatto indifferen¬ 
te, se rapportato a tutto Tapparato. 
Inoltre il complesso è bloccato 
meccanicamente in modo eccezio¬ 
nale sì da formare un corpo unico. 

D'altra parte, il controllo della 
deriva termica At non è agevole, 
mentre il parametro più influenzato 
dalla variazione è la corrente in¬ 
versa Ico. Ogni sua variazione si 
riflette sugli altri parametri, facen¬ 
do variare il punto di lavoro del 
transistore. 

Anche la capacità di entrata va¬ 
ria secondo At e dipende, propor¬ 
zionatamente, dalla corrente di e- 
mettitore. Regolando la stessa e ri¬ 
ducendola, si può ridurre la capaci¬ 
tà di ingresso ed in conseguenza in¬ 
fluenzare il meno possibile la fre¬ 
quenza di oscillazione. 

In più, si è provveduto ad intro¬ 
durre un «certo grado di equaliz- 
zazione» tra le varie gamme me¬ 
diante la «degenerazione» prodotta 
da un resistore non by-passato sul- 
Temettitore Ra... Rf- Dello stesso 
diremo meglio in seguito. L’oscilla¬ 
tore impiega un circuito Hartley 
con collettore a massa. Segue uno 
stadio separatore, sempre servito 


dallo stesso tipo di transistore im¬ 
piegato nell'oscillatore, con uscita 
sull'emettitore e quindi, per ultimo, 
l'attenuatore che già conosciamo. 

Lo stadio separatore con collet¬ 
tore comune (emitter follower), de¬ 
amplifica in tensione (guadagno 
— 0,9 V) però presenta il vantag¬ 
gio di consentire l'uscita su bassa 
impedenza, adatta cioè a quella del¬ 
l’attenuatore che segue. 

Il circuito di controreazione in 
c.c. al quale viene trasferito il se¬ 
gnale in uscita mediante CI5 e 
CI7, raddrizza il segnale con un 
diodo al silicio 1N914 e con R12 
e C18 lo filtra, cosicché sul «gate» 
di Tr3 arriva solo una tensione ne¬ 
gativa livellata. 

L'impedenza di ingresso del me¬ 
desimo ovviamente è molto alta, 
trattandosi di un transistore a ef¬ 
fetto di campo (2N5459 della Mo¬ 
torola). Segue Tr4 (2N3906 o 
BC225 della SGS) con la base con¬ 
nessa direttamente al «drain» di 
Tr3. 

Dal collettore di Tr4 (PNP) si 
sviluppa la tensione positiva rego¬ 
lata, funzione inversa del livello del 
segnale di RF che controlla la ba¬ 
se di Tri per corrente, spostando¬ 
ne automaticamente il punto di 
lavoro, in modo da mantenere il 
più possibile costante il livello di 


uscita. Un resistore, R6, regolar¬ 
mente by-passato agli effetti della 
RF, da un condensatore di 20,000 
pF, ceramico CIO, inserito in emet¬ 
titore di Tri, ha la funzione di in¬ 
crementare la stabilità del circuito, 
riducendo nel contempo ogni ten¬ 
denza al disinnesco. 

Il gruppo dei resistori da Ra ad 
Rf va scelto per ogni singola gam¬ 
ma, del massimo valore ohmico 
consentito, capace di ammettere 
ancora un buon livello di uscita 
(> IV eff. letto con V.a.V e 
sonda per RF). Ma di ciò vedremo 
meglio in seguito, come abbiamo 
già detto. 

Del filtro di ingresso sul + del¬ 
l'alimentazione abbiamo ampia¬ 
mente parlato: riteniamo quindi 
inutile ripeterci. 

Gli ingressi della modulazione 
sono due: AM e FM, come ben si 
rileva dallo schema di fig. 39. Su 
entrambi sono permanentemente in¬ 
seriti dei filtri LC di disaccoppia¬ 
mento. Spetta al commutatore del 
Modulatore inserire sull'oscillatore 
il sistema di modulazione prescelto. 
La funzione dei filtri passa-basso 
è ovviamente di impedire la fuoriu¬ 
scita del segnale RF dalla scatola 
interna. Le impedenze sono le GBC 
00/0498-04 da 10 mH. I 4 con¬ 
densatori sono ceramici, due piatti 
da 10.000 pF; due d'altri, C2 e C4, 
sono del tipo passante, a vite, da 
1000 ^ 2000 pF. 

Si nota sul modulatore FM il dio¬ 
do DI (MV 1626 della Motorola) 
«varicap», polarizzato con tensione 
inversa, (regolabile da circa + 8,0 
V a + 6 V, mediante il potenzio¬ 
metro PI). Il resistore RI pone il 
diodo «varicap» con un terminale à 
massa, chiudendo il circuito. 

Allo stesso punto «freddo» del 
diodo è applicata la tensione di 
«sweep». Com’è noto, al variare 
della tensione di polarizzazione in 
c.c. varia la capacità del varicap, 
entro valori ben definiti. Valori 
che, modificati dalla tensione di 
sweep attraverso la capacità in se¬ 
rie C5 a mica metallizzata, di 10 pF, 
influenzano la frequenza su cui è 
accordato ogni C.O., istante per 
istante. E' lo stesso criterio, per 
quanto riguarda la cc., seguito nel¬ 
l’accordo dei sintonizzatori TV o 
nella regolazione dei VFO, in par¬ 
ticolare per trasmettitori SSB. 



f/g, 40 ^ Vista dal retro dell’oscillaiore-separatore e circuiti connessi. 
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I ig. 41 - Vista da! sopra dell^osciHaion’-scparatore. 


Regolato PI per un dato valore 
capacitivo «base» di DI, su posi¬ 
zione di Modulazione FM, la fre¬ 
quenza del circuito oscillatore sa¬ 
rà «spazzolata» un certo numero 
di volte al secondo, producendo 
un Af di valore regolabile a volon¬ 
tà entro limiti ben definiti e ragio¬ 
nevolmente dilatabili agendo sul 
potenziometro del Modulatore. 

La funzione del condensatore C, 
(il cui valore non è affatto critico), 
è di tagliare la componente conti¬ 
nua del segnale di «sweep» in mo¬ 
do che lo stesso venga approssima¬ 
tivamente simmetrizzato rispetto al¬ 
la frequenza generata in CW. 

Dal momento che i picchi del 
segnale modulante, dopo il conden¬ 
satore C, si estendono rispettiva¬ 
mente a + 2 V ed a — 2,7 V, si 
tende a compensare la non linearità 
1 di «spazzolamento» con la non li¬ 
nearità di variazione della capacità 
del varicap in funzione della ten- 
\ sione istantanea di polarizzazione. 

I A questo scopo può anche essere in¬ 
teressante agire sulla polarizzazio¬ 
ne «base» di DI, riducendo il va¬ 
lore di R5 da 82 kD a 10-20 kiì 
0 anche meno. Tutto dipende dal¬ 
le caratteristiche del diodo DI pre¬ 
scelto. Essendo noto che riducen¬ 
do il valore della tensione inversa 
di polarizzazione aumenta la capa¬ 
cità Cd del varicap, può essere inte- 
' ressante agire in questo senso, so¬ 
prattutto per la parte alta della I 
gamma, in cui la frequenza limite, 
a variabile in gran parte escluso, 

, interessa i valori di MF e quindi le 

I curve di taratura degli stadi di 

j MF in AM. 

Per ottenere una maggiore lar- 
‘ ghezza di «spazzolamento», sempre 
[ e solo per la I gamma, può essere 
j opportuno aumentare il valore di 
I C5, connettendogli in parallelo una 

capacità maggiore, inserita tra il 

catodo di DI ed il terminale A di 
1 SIb. L'interdistanza è molto limi- 
' tata e quindi Finserzione non può 
' influire negativamente sulle presta- 
I zioni del circuito. 

I Stiamo raccogliendo elementi 

sperimentali in questo senso e, se¬ 
condo lo spirito della rivista «Spe¬ 
rimentare» ci premureremo di co¬ 
municarli ai Lettori, man mano nel 
corso della descrizione. 

I II potenziometro Pi consente an¬ 


che la variazione «fine» della fre¬ 
quenza generata, in ragione del 2,5 
3 / 1000 . Il condensatore C8, in 
base delFoscillatore, presenta una 
capacità più elevata della norma. 
Inoltre esso è doppio. Comprende 
cioè una capacità a mica metalliz¬ 
zata di 1000 pF, ed un condensa¬ 
tore in styroflex da 10.000 pF. 

Lo sdoppiamento capacitivo è 
fatto nell’intento di ridurre sulle 
gamme di frequenza più elevate gli 
effetti induttivi sempre presenti nel¬ 
le capacità in polistirolo. Il conden¬ 
satore in parola non compare nelle 
prime fotografie dell’oscillatore, in 
quanto è stato aggiunto, definitiva¬ 
mente, solo dopo che le stesse era¬ 
no state fatte. E’ disposto all’inter¬ 
no dell’apparato, sotto quello da 
1.000 pF, ben visibile all’esterno, 
in fig. 40 ed all’interno in fig. 51. 

E’ ora opportuno sviluppare, il 
tema delle bobine che abbiamo u- 
sato, dei limiti di gamma, delle ca¬ 
pacità residue calcolate ecc. 


I CIRCUITI OSCILLANTI 

DELL’OSCILLATORE 

MODULATO 

Abbiamo detto che la Ditta Zam¬ 
pare ci ha gentilmente approntato 
un doppio condensatore variabile, 
di buona fattura, che risponde in 
pieno alle nostre esigenze. I suoi 
valori capacitivi estremi sono: Cvi: 
C..ax = 417 pF; = 14 pF. 

Cv2: Ctnax = 194 pF; Cmin == 10 pF. 

Si tratta ora di calcolare i valori 
induttivi da inserire in ogni singo¬ 
la gamma per coprire gli estremi 
previsti. Possiamo rilevare i mede¬ 
simi mediante il calcolo, oppure 
ricorrendo ad una Tavola Nomo¬ 
grafica L, X, C, f di cui in fig. 42 
diamo un valido esempio. 

La medesima, americana, modi¬ 
ficata dall’originale, noi usiamo da 
molti anni con piena soddisfazione. 

Per introdurre convenientemente 
il criterio del calcolo, sia grafico 
che matematico, dobbiamo però ri- 
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farci un poco alle origini del pro¬ 
blema. Abbiamo una capacità va¬ 
riabile CV, inserita su più bobine 
(La, Lb... Lf) a coprire più gam¬ 
me; un commutatore a 6 posizioni 
(Sia,b,c) , delle capacità residue, 
delle capacità di cablaggio, una ca¬ 
pacità di ingresso del transistore 
(Cib) ecc. 

Il tutto ovviamente entra in gio¬ 
co nel dimensionamento dei para¬ 
metri incogniti (ved. specificata- 
mente La, Lf) . 

In fig. 43 è riportato un C.O. che 
esprime, nella sostanza, tutti gli e- 
lementi che del Circuito Oscillante 
fanno parte. In esso troviamo: una 
capacità variabile Cv (anche se il 
condensatore è doppio una sola 
sezione per volta è in gioco), ca¬ 
ratterizzata da un valore di Cmax 
e da un valore di Cmin. La varia¬ 
zione tra Cmax e Cmin definisce AC 
(quel tanto di capacità che effetti¬ 
vamente varia nel circuito LC al 
rotare del condensatore variabile). 

A variabile tutto aperto resta 
sempre una capacità: Cmin, definita 
anche Capacità Residua (Cr). La 
bobina stessa ha una sua capacità 
«distribuita» (Co). Il commutato¬ 
re ne ha pure una. Inoltre, c’è in 
genere, il condensatore «trimmer» 
(Ct), usato per la regolazione del 
limite di frequenza massima di 
gamma. Il tutto, «Capacità di fon¬ 
do» risulta in parallelo alla Capa¬ 
cità residua del Cv ed incide fatal¬ 
mente sulla limitazione di ogni sin¬ 
gola gamma coperta. 

Infatti, se definiamo con ^^fmin» 
ed «fmax» le frequenze estreme di 
ogni gamma (in cui L resta costan¬ 
te) troviamo che: 

fmax 1/2 71 V Cmin L 


fmin 1/2 71 V Cmax L 



dove Cmin e Cmax sono i valori glo¬ 
bali delle capacità che portano ogni 
singola induttanza in risonanza, ri¬ 
spettivamente ad f max cd fmin* 
Naturalmente ogni singola varia¬ 
zione di capacità in gioco compren- 


Fig. 42 - Tavola nomografica L-X-C-f, 
per il calcolo dei circuiti oscillanti da 
100 kHz a 1000 MHz. 
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de tutte le altre capacità elencate; 
pertanto avremo: 

Cmax variab, + Ct + Cf 
Cmin variab. + Ct + Cf 



Da cui deriva che Tinduttanza L, 
per ogni singola gamma avrà un 
valore pari a: 

1 

L - 

4 71 f min (C max var. + Ct + Cf) 

in cui f = MHz, C = pF, Più 
semplicemente si può usare la for¬ 
mula razionalizzata: 

25.330 

P-H = -—-- 

P MHz . C pF 

Comunque, è evidente che le due 
variabili di cui disponiamo, per la 
taratura agli estremi di gamma di 
ogni singolo C.O. cioè: L e Ct, 
non agiscono indipendentemente 
runa dalPaltra. 

E’ quindi necessario, stabilito 
AC, ricorrere a successive regola¬ 
zioni avuto presente che: a) un 
aumento di Ct restringe il Af e 
lo sposta verso le frequenze più 
basse, non solo, ma lo spostamento 
è percentualmente maggiore per la 

f 

Amax* 

b) un aumento di L restringe 
la gamma, riducendo nella stessa 
proporzione fmax ed fmin* In pratica, 
a cose risolte, si dovrà «tarare» 
cioè mettere «a punto» il circuito 
in ogni sua singola gamma. In altre 
parole si dovrà accertare che i cal¬ 
coli sono stati portati a termine fe¬ 
licemente e che la gamma realmente 
ricoperta, corrisponde alle premes¬ 
se. 

Allo scopo si aprirà Cv su Cmin 
e si regolerà (quando c’è) il «trim- 
mer» in modo da ottenere la fmax 
richiesta; indi si ruoterà ancora Cv 
su Cmax e si regolerà il nucleo di L 
in modo da ottenere la fmin. Si ri¬ 
tornerà quindi su Cmin e si opererà 
ancora sul «trimmer» per riottenere 
la f 

max* Una eventuale ulteriore ri¬ 
prova su Cmax e sul nucleo di L do¬ 
vrebbero definitivamente fissare i 
limiti di gamma. Naturalmente se 
la L è stata calcolata e realizzata 
secondo le richieste. 


Nel nostro caso, come si è già 
visto, abbiamo suddiviso tutta la 
gamma ricoperta in 6 sottogamme. 

Partendo da 150 kHz, come li¬ 
mite inferiore della gamma A, sia¬ 
mo giunti ad oltre 470 kHz. Nella 
gamma B, da 470 kHz abbiamo 
toccato i 1500 kHz. Nella C, par¬ 
tendo da 1500 kHz siamo perve¬ 
nuti a 4800. La D copre la gamma 
4,8 -h 15,0 MHz, A questo punto, 
abbandonato Cvi da 417 pF C maxj 
siamo passati a Cv 2 da 194 pF C max- 

In precedenza avevamo precisa¬ 
to che la commutazione avviene 
automaticamente, nel senso che il 
primo settore del Commutatore ce¬ 
ramico sulle 4 gamme A, B, C, D, 
inserisce il primo Cv, mentre sulle 
ultime due gamme E, F, entra in 


l’ultima, la F, da circa 33 raggiun¬ 
ge i 90 MHz. Dalla Tabella n. 2 
che abbiamo approntato per ridurre 
al minimo il disagio dei Lettori me¬ 
no portati alle considerazioni di na¬ 
tura teorica, si può subito dedurre 
che siamo partiti, nelle prime 4 
gamme, da un presupposto (rive¬ 
latosi poi veriterio nella realtà) di 
circa 30 pF di capacità di fondo o 
residua totale e da una capacità 
massima totale (cioè Cvimax + Cf) 
< di 450 pF. 

Nelle 2 restanti gamme invece 
abbiamo fissato i limiti in ^ 30 pF 
di minima e ^ 219 pF di mas¬ 
sima. I rapporti tra le singole fre¬ 
quenze max/frequenze min, nelle 
prime 4 gamme sono di circa 3; 
nelle altre 2 invece si sono ridotti, 
appunto in vista del minor «Cmax 


gioco Laltro variabile, di capacità 
minore. E tutto ciò, viene fatto in 
quanto la Resistenza Dinamica 
«Rd» dei circuiti altrimenti risul¬ 
terebbe eccessivamente ridotta im¬ 
pedendo l’oscillazione. 

Infatti il coefficiente di sovraten¬ 
sione di un circuito oscillante viene 
notoriamente espresso da: 

1 

Q ^ -- 

2 71 f C Rs 

in cui Rs esprime la Resistenza se¬ 
rie, equivalente alle perdite del cir¬ 
cuito. 

Si nota subito che al crescere di 
C, Q si riduce sempre più. 

La gamma E da poco meno di 
15 MHz perviene a 34 MHz e 


totale», a circa 2,2 2,7 rispetti¬ 

vamente. 

In possesso dei dati di massima 
riferiti, possiamo ora prendere in 
esame la Tavola Nomografica di fi¬ 
gura 42. In essa sono visibili 4 sca¬ 
le che riguardano, da sinistra a de¬ 
stra, il valore di L (in genere inco¬ 
gnito) di una bobina, compresa tra 
5 mH e 0,0015 ipH, la Reattanza 
della medesima ad una data fre¬ 
quenza f, il valore di C in pF, da 
0,01 a 100.000 pF (e la sua reat¬ 
tanza, a sinistra, relativa ad una 
data frequenza f). Infine la fre¬ 
quenza f stessa, da 100 kHz ad 
1 GHz, 

Per trovare un’incognita basta 
congiungere, con una linea retta, 
due punti su due scale diverse. Per 
es.: si vuol conoscere la frequenza 


Cf 



Fig. 43 - Circuito oscillante tipo con i parametri che lo caratterizzano. 
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di risonanza di un C.O. compren¬ 
dente un C di 100 pF ed una L 
di 10 ipH? Basta congiungere il 

10 ipH di L (letto a sinistra) con 

11 100 di C (letto sulla 3° scala). 
Prolungando la retta sulFasse delle 
frequenze f si trova il risultato: 
5 MHz. Si vuol conoscere la Reat¬ 
tanza Induttiva della stessa bobina 
alla frequenza di 5 MHz? La si 
può leggere sulFasse X, nel punto 
di congiunzione tra L ~ 10 uH ed 
f — 5 MHz. Cioè pari a circa 
300 H (314 per Fesattezza). Egua¬ 
le valore, evidentemente, si trova 
per la capacità di 100 pF, alla stes¬ 
sa frequenza. 

Da questi pochi elementi si può 
subito dedurre Fimportanza pra¬ 
tica del Nomogramma che incon¬ 
dizionatamente proponiamo ai Let¬ 
tori. Lo stesso ci aiuta anche nel 
calcolo pratico dei valori delle bo¬ 
bine che dobbiamo costruire. Ba¬ 
sta che rileviamo, su scala C il 
punto che ci dà i circa 450 pF di 
Cniax tot che già conosciamo, e lo 
congiungiamo, con una riga, con i 
150 kHz letti sulla scala f. Prolun¬ 
gando, su L leggiamo circa 2,5 mH. 

Lo stesso punto lo possiamo ora 
congiungere con il valore della ca¬ 
pacità minima del C.O. che ab¬ 
biamo fissata a circa 30 pF. Sul¬ 
Fasse delle «f» troviamo circa 
500 kHz, Ciò significa che a 
variabile tutto aperto il C.O. 
sarà accordato alla frequenza di 
500 kHz circa. Partendo ora da 
470 kHz, sempre sulFasse delle f, 
(un certo margine di copertura di 
gamma è necessario lasciarlo per 
poter poi giocare in sede di taratu¬ 
ra) si ricerchi sulla scala C il valo¬ 
re di circa 450 pF, Si congiungano 
quindi i due punti. Sul prolunga¬ 
mento della retta si ritrova il valo¬ 
re di L, pari a poco più di 250 uH. 
Dallo stesso valore, passando per 
C 30 pF, si ritrova sempre sulF 
asse delle f, circa 1,5 MHz. 

Con questo criterio si esplorano 
tutte le gamme e si ritrovano i vari 
valori di L che, per comodità, ab¬ 
biamo segnati sulla colonna relati¬ 
va, sempre nella Tabella n. 2. Certo, 
la precisione delle letture non è ri¬ 
gorosa ma dopo una prima appros¬ 
simazione il calcolo matematico 
può sempre consentirci quella esat¬ 
tezza che Fuso della tavola non 
prevede. 



Fig. 44 - Esempio di connessione degli 
estremi delle tre bobine a nido d’ape. 


D’altra parte, dal momento che 
usiamo comunemente bobine con 
nucleo in poliferro o in ferrite è 
facile raggiungere lo scopo, in sede 
pratica. Infatti il rapporto di indut- 
nucleo inserito 

tanza a: - 

nucleo disinserito 


è almeno pari a 1,3. Quindi siamo, 
a tutti gli effetti, in una botte... di 
ferro! 

Per quanti volessero approfondi¬ 
re, in sede più matematica, quanto 
andiamo asserendo, pensiamo sia 
utile sviluppare il calcolo, rifacen¬ 
doci «in primis» alla bobina La. 


Abbiamo detto che la stessa si 

25.330 

può calcolare con: L = 


f' C 


Sostituendo abbiamo: 
25.330 


La = 


Lb = 


Ld — 


Le — 


Le = 


0,15' • 450 

25.330 
0,47' • 450 

25.330 
1,5' - 450 

25.330 
4,8' • 450 

25.330 
14,8' ■ 219 

25.330 
33' • 214 


2,5 mH 

^ 255 uH 

25 uH 

= 2,45 pH 
- 0,53 pH 
^ 0,1 pH 


Le eventuali discordanze tra il 
calcolo e Fuso della Tavola Nomo¬ 
grafica di fig. 42, anche in altre 
realizzazioni successive, verranno 


in pratica sempre annullate in sede 
di taratura purché non superino 
qualche unità %. Basterà un uso 
razionale del nucleo della bobina e 
del Condensatore Ct. 

La Tabella 2 porta, oltre al nu¬ 
mero di spire di ogni singola bobi¬ 
na, anche i dati dimensionali rela¬ 
tivi. 

Si faccia attenzione alle prese in¬ 
termedie. Esse dovrebbero essere 
ricavate sperimentalmente; ma la 
pratica ha dimostrato che non c’è 
un effettivo vantaggio a massacra¬ 
re una bobina a nido d’api, (le 
3 bobine per le gamme A, B, C, 
sono infatti tutte a nido d’api, co¬ 
me si è già detto), per trovare il 
punto «optimum» dal quale poi de¬ 
rivar? il resistere Ra... Re. 

Basta prevedere una presa tra 
1/4 e 1/5 delle spire totali. La scel¬ 
ta esatta del resistere derivato prov- 
vederà a stabilire quel certo grado 
di reazione che rappresenta il «me¬ 
glio» per quel circuito, in quelle 
condizioni, agli effetti del livello 
di uscita e del livello delle armoni¬ 
che. 

Quindi, prendendo ad esempio la 
V bobina, per la gamma A: do¬ 
vremo avvolgere su un supporto 
di makrolon di 0 pari a 7,5 mm, 
485 spire di filo di rame da 
0,1 mm, con una copertura in se¬ 
ta, con presa a 372 spire. Si inizi 
ad avvolgere, a macchina, per una 
profondità di 6,3 mm, il primo stra¬ 
to. 

L’inizio del filo andrà saldato 
ad una linguetta del supporto iso¬ 
lante, la fine all’estremo opposto. 
La presa intermedia a metà, ovvia¬ 
mente. 

A 113 spire dalla fine derivere¬ 
mo la nostra presa. 

In fig. 44 abbiamo schematizzato 
quanto è stato detto in proposito. 
Così, di seguito realizzeremo le re¬ 
stanti 2 induttanze a nido d’api; 
indi le altre 2 ad avvolgimenti af¬ 
fiancati e, da ultima, quella dei 
90 MHz, in aria. Tutte le bobine 
sono visibili nelle fotografie che, 
da varie angolazioni, mettono in 
luce il telaio dell’oscillatore. 

Un discorso a parte si dovrebbe 
fare per il calcolo ed il dimensiona¬ 
mento pratico delle bobine a nido 
d’api. Ma il discorso ci porterebbe 
lontano ed implicherebbe Fuso di 
formule matematiche piuttosto com- 
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plesse e nemmeno valide in senso 
assoluto, viste nella pratica di La¬ 
boratorio, 

Rimandiamo perciò il Lettore an¬ 
cora una volta alla Tabella 2, pre¬ 
gandolo di rispettare fedelmente i 
dati ivi riportati. 

Il risultato positivo nostro ha da 
essere positivo per quanti ci hanno 
seguiti nella costruzione delLappa- 
recchio, tappa per tappa! 

Esaurito il ciclo relativo al cal¬ 
colo delle induttanze e dei Circuiti 
Oscillanti, è ora opportuno svilup¬ 
pare il tema non meno determinan¬ 
te del Circuito Stampato delLo- 
scillatore-separatore che sarà ogget¬ 
to della 5' parte. 

Intanto riteniamo saggio sugge¬ 
rire, anche sulla scorta di dati spe¬ 
rimentali man mano acquisiti, du¬ 
rante la messa a punto definitiva 
del nostro strumento, Lopportunità 
di provvedere ad una lieve modi¬ 
fica delLalimentatore descritto sul 
12-1973 della Rivista, che con¬ 
sente, com’è noto, un'uscita di 
10,5 V. Tale tensione, applicata 
tra la massa e l'estremo di R7 si 
è dimostrata insufficiente a mante¬ 
nere le eccellenti prestazioni origi¬ 
nali, dopo l'inserzione del filtro di 
RE, sempre descritto nella 1^ Par¬ 
te deH'articolo. 

Infatti, l'inserzione dello stesso 
comporta una c.d.t. di quasi 2 V 
tra il + dell'ingresso ed il collet¬ 
tore di Tri e Tr2, dal momento 
che la resistenza ohmica delle due 
impedenze RE è di 75 fi circa e 
la corrente richiesta supera di poco 
i 26 mA. ^ 

Dovendo allora la tensione di 
alimentazione toccare i 13,5 V è 
necessario operare una variante di 
modesta entità: basta sostituire il 
diodo zener originale tipo Gl 4164 
A con il tipo BZY 88 C 15 della 
Philips, scelto a circa 14 V effettivi. 
Potrà essere conveniente, nel caso, 
provarne un paio sinché si riscon¬ 
trerà che al circuito oscillatore per¬ 
vengono effettivamente, dopo 1 a 
c.d.t. nel filtro RE, 10,5 V. 

Se ne guadagnerà anche agli effet¬ 
ti della profondità di modulazione 
in AM, dal momento che la maggior 
tensione applicata al transistore 
unigiunzione ed al fet consente un 
maggior livello del segnale modu¬ 
lante di BE e quindi una maggiore 
«incisione» della portante CW. 



il problema del 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 


Alimentazione con batterie 

interne in serie: 18 V (2x9) Vc.c. 

Assorbimento dì corrente: 1 mÀ 

Impedenza d'uscita: = IO kO 

Transistori impiegati: 

2 X BCI08. lxBC25fi 


Dìodi impiegati: 
Dimensioni: 


1 X OAOO 
75 X 105 X 50 


Peso deirapparecchio completo 
dì batterìe: 220 g 


FISCHIO A VAPORE 
ELETTRONICO 


<^miKne 

UK 852 


Con questo circuito elettronico si ottiene 
lo scopo di imitare in modo molto reali* 
stico il fischio del vapore che contrad* 
distingue in modo cosi caratteristico le 
segnalazioni acustiche delle navi o del¬ 
le locomotive. Si ottiene l'effetto con un 
minimo di mezzi e dì ingombro ana* 
lizzando le componenti del fischio, ripro* 
ducendole con degli opportuni circuiti a 
transistori e mescolandole insieme per 
ottenere il segnale eompieto in uscita, 
L'tJR 852 necessita per funzionare, so¬ 
lo di un opportuno amplificatore di bas¬ 
sa frequenza che alimenti un altopar¬ 
iante, Questo complesso amplificatore 
può essere di earattertstiehe dì verse a 
seconda detrimpiego previsto. Semplice 
e leggero può essere montato su modelli, 
specialmente navali, e fornisce a questi 
modelli un tocco di verità molto sugge¬ 
stivo, L'alimentazione è indipendente a 
mezzo dì batterie a secco. 

Può anche servire come avvisatore aeu* 
stico per auto o per realizzare effetti 
sonori. 


□ er urta serie di ragioni essen¬ 
zialmente actisiiche ìì fischio a 
vapore è molto difficile da ri¬ 
prodursi in scala modellìstica. 

Infatti le caratteristiche del suono di 
un tale fischio dipendono strettamente 
dalle caratteristiche intrìnseche del mez¬ 
zo usato per produrlo, fn pratica, per ot¬ 
tenere Te Setto di un vero fischio a vapo¬ 
re, non esìste altro mezzo che usare un... 
fischio a vapore. Infatti il suono con il 
suo timbro, e tutte le sue caratteristiche, 
dipende dalla portala del vapore e dalle 
dimensioni delia camera risonante usa¬ 
la per produrre la nota che costituisce 
la base del fischio. Soprattutto la dipen¬ 
denza dalle dimensioni non permette 
una riduzione di misura senza cambiare 
la nota. 

Più piccolo sarà tl fischio e piu acuta 
sarà la nota. Anche ralimentazione con 
aria compressa anziché col vapore alte¬ 
ra la resa acustica, in quanta nell'aria 
compressa non ci sono Te minuscole bol¬ 
licine di condensa che conferiscono al 








fischio a vapore il caratteristico suono 
frusciante. Al notevole volume del com¬ 
plesso si deve inoltre un’altra caratteri¬ 
stica del fischio a vapore, ossia il tempo 
impiegato dalla nota per raggiungere la 
massima intensità e la variazione della 
medesima con il tempo e l’interruzione 
non brusca alla chiusura deH’alimenta- 
zione. 

Quindi nel caso di uno scopo model¬ 
listico, specie nel caso di modelli navali, 
conviene installare un fischio finto ras¬ 
somigliante all’originale ed ottenere l’ef¬ 
fetto acustico servendosi di altri mezzi. 

Da quanto detto prima si può vedere 
che il suono complesso di un fischio a 
vapore si può con buona approssima¬ 
zione scomporre in quattro effetti prin¬ 
cipali; Il fruscio del vapore, la nota ve¬ 
ra e propria, l’effetto di ritardo e dì va¬ 
riazione nel volume. 

Come si sa, è possibile per mezzo di 
adatti circuiti elettronici produrre qual¬ 
siasi effetto sonoro senza la necessità di 
usare ingombranti camere risonanti, e 
quindi con decisiva riduzione deH’in- 
gombro. Tutti sanno che, per esempio, 
un organo elettronico, a parità di presta¬ 
zioni è molto più piccolo di un organo a 
canne. 

Per la realizzazione dell’UK 852, si so¬ 
no tenute presenti queste considerazio¬ 
ni, analizzando, come abbiamo fatto pri¬ 
ma, il suono da riprodurre, producendo 
quindi gli effetti elementari e mescolan¬ 
doli insieme per avere un risultato che 
si avvicina moltissimo alla realtà. 

Naturalmente il kit prevede soltanto 
la generazione dell’effetto. Per tradurre 
l’onda elettrica prodotta dall’UK 852 in 
suono udibile, bisognerà collegarlo ad 
un adatto amplificatore di bassa frequen¬ 
za alla cui uscita sarà collegato un adat¬ 
to altoparlante. 

Il vantaggio di questo sistema sarà 
quello di avere un segnale di volume va¬ 
riabile a volontà, anziché il volume co¬ 
stante e decisamente eccessivo del siste¬ 
ma meccanico, il tutto senza alterare le 
caratteristiche essenziali del suono. 

La fedeltà della riproduzione è tale 
che può essere usata anche come effetto 
sonoro, realizzato con un apparecchio di 
ingombro minimo, con la possibilità di 
usare la regolazione del volume per si¬ 
mulare l’avvicinamento o l’allontanamen¬ 
to della sorgente sonora. 

Naturalmente, facendo uso di una cer¬ 
ta dose di fantasia, si possono trovare 
anche altri usi per questo apparecchio. 
Per esempio, con un’adeguata amplifi¬ 
cazione, si può usare come originale av¬ 
visatore acustico per un’automobile, spe¬ 
cie se di tipo «showroad» o simili. 

Altri usi possono essere per esempio: 
quello di avvisatore di allarme in luogo 
della sirena o di un rudimentale mezzo 
di comunicazione acustico. 

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO 

Come si può notare sullo schema elet¬ 
trico pubblicato in fig. 1, il circuito si 
può dividere in tre distinte parti, desti¬ 
nate ad ottenere i quattro effetti fonda- 
mentali. A ciascuno di questi effetti è 
destinato un transistore: 
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Il transistore Tri è collegato come 
oscillatore a sfasamento e produce la 
nota di base del fischio. 

Il transistore Tr2 è collegato come dio¬ 
do generatore di rumore per effetto va¬ 
langa e produce il fruscio del vapore. 

Il transistore Tr3 è collegato come am¬ 
plificatore con soglia di intervento e 
serve a produrre le caratteristiche di ri¬ 
tardo nel volume del fischio. 

Un circuito a retroazione produce le 
variazioni di volume. 

Nella descrizione dei circuito tratte¬ 
remo separatamente le tre sezioni, che 
applicano ciascuna dei principi diversi di 
elettronica degni di essere esaminati con 
una certa profondità, in quanto molto 
interessanti anche per altre applicazio¬ 
ni. 

Cominceremo a descrivere il circuito 
di Tri. Si tratta di un oscillatore a sfa¬ 
samento. 

Come è noto, per funzionare, un oscil¬ 
latore ha bisogno di una certa quota di 
segnale di uscita che ritorni al punto 
di pilotaggio in concordanza di fase con 
il segnale principale. Tale effetto deno¬ 
minato reazione, entro certi limiti au¬ 
menta Tamplificazione dello stadio. Se 
supera questi limiti, lo stadio prende ad 
oscillare per conto suo, senza che ci sia 
bisogno di un segnale alTentrata. Nel 
progetto di un normale amplificatore 
questa è una condizione da evitare, in 
quanto non permetterebbe il corretto 
funzionamento di un amplificatore che 
ha il compito di riprodurre alTuscita un 
segnale applicato alTentrata con un mi¬ 
nimo di distorsione. Se invece lo scopo 
è quello di ottenere un Oscillatore, bi¬ 
sogna che il segnale di reazione sia di 
sufficiente ampiezza e di opportuna fa¬ 
se da intrattenere le oscillazioni spon¬ 
tanee del circuito. Queste oscillazioni, 
in teoria, non si possono sviluppare 
spontaneamente, in quanto si tratta di 
rompere una situazione di equilibrio 
anche se instabile. Basta però una mini¬ 
ma ed inevitabile perturbazione alTin- 
gresso, dovuta ad un disturbo elettrico 
od altro per provocare Toscillazione. Do¬ 
podiché il circuito oscilla indefinitamen¬ 
te fino a quando non venga a mancare 
Talimentazione. 

L’ampiezza delToscillazione viene li¬ 
mitata dagli elementi di smorzamento 
che non si possono evitare. Se tali ele¬ 
menti di smorzamento non ci fossero la 
ampiezza sarebbe limitata solo dalle ca¬ 
ratteristiche della sorgente di alimenta¬ 
zione. 

Il transistore Tri si presenta in un 
normale collegamento ad emettitore co¬ 
mune. Il segnale per la retroazione vie¬ 
ne prelevato sul collettore dove risulta in 
opposizione di fase ossia i massimi di 
tensione risultano spostati di 180“ ri¬ 
spetto a quelli presenti sulla base. Co¬ 
me avviene questo è facile da compren¬ 
dere. Infatti aumentando la tensione 
sulla base, la resistenza del transistore 
diminuisce, portando il collettore ad un 
potenziale più prossimo a quello di mas¬ 
sa che nel nostro caso è negativo. L’in¬ 
verso accade se la tensione sulla base 
diventa più negativa. 


Per riportare nella base un segnale in 
fase, bisogna ruotare la fase del segnale 
di uscita di ulteriori 180". A questo prov¬ 
vede la rete di resistenza e capacità 
formata da R15, RIO, R5 e da C15, CIO, 
C5. Ciascuna sezione ruota parzialmente 
la fase in modo da ottenere alTuscita i 
prescritti 180" per una determinata fre¬ 
quenza alla quale il circuito oscillerà. 
Tale frequenza è determinata dai valori 
delle resistenze e delle capacità. 

La condizione di oscillazione è che il 
guadagno di Tri sia maggiore dell’atte¬ 
nuazione introdotta dalla rete di sfasa¬ 
mento alla frequenza di oscillazione. Il 
vantaggio di questi oscillatori a resisten¬ 
za — capacità sta nel fatto che alle bas¬ 
se frequenze le induttanze da usare in 
un oscillatore di tipo tradizionale avreb¬ 
bero misure troppo grandi e quindi in¬ 
compatibili con le esigenze di miniatu¬ 
rizzazione del montaggio. Senza contare 
che una resistenza è molto più economi¬ 
ca di un’induttanza alle basse frequenze 
pur garantendo migliori risultati. 

La polarizzazione della base di Tri 
presenta una interessante particolarità 
che serve ad ottenere l’effetto di abbas¬ 
samento del tono del fischio nel tempo, 
che nei veri fischi è dovuta al progressi¬ 
vo riscaldamento del risonatore con con¬ 
seguente variazione della densità media 
del fluido che lo aziona. La polarizzazio¬ 
ne fissa è ottenuta dalla serie di resisto- 
ri R40 ed R35 che formano un partitore 
al centro del quale è applicato il segna¬ 
le di uscita o meglio la sua parte ne¬ 
gativa poiché la parte positiva è tagliata 
dal diodo DI. Con tale sistema si ottiene 
una controreazione variabile che tende 
a stabilizzarsi con il caricarsi di C25. 

La rete formata da R35 e C25 prov¬ 
vede anche a filtrare e livellare il segna¬ 
le prelevato alTuscita, in modo da non 
introdurre nell’oscillatore frequenze non 
desiderate. 

Passiamo ora alla seconda parte del 
circuito, quella che si riferisce al transi¬ 
store Tr2. 

Come si vede di questo transistore si 
utilizza soltanto la giunzione base-emet¬ 
titore. 

Il circuito costituisce un generatore di 
rumore bianco, che è un insieme di vi¬ 
brazioni che coprono con continuità un 
vasto spettro di frequenze. Il nome de¬ 
riva dall’analogia con la luce bianca che 
è un insieme di vibrazioni luminose, che 
coprono con continuità tutto lo spettro 
della luce visibile. 

Il diodo base-emettitore di Tr2 è po¬ 
larizzato in senso inverso, dall’intera ten¬ 
sione delle batterie di alimentazione (18 
V) attraverso il resistere R45. Se il diodo 
fosse perfetto non succederebbe nulla, 
in quanto nessuna corrente può passare 
attraverso un diodo perfetto polarizzato 
inversamente, che si comporta come un 
interruttore aperto. Ma il diodo non è 
perfetto. Una certa corrente passa sem¬ 
pre in una giunzione polarizzata inver¬ 
samente. Tale corrente si chiama cor¬ 
rente di saturazione inversa ed è dovuta 
ai cosiddetti portatori minoritari che si 
formano nella regione neutra presente 
tra lo strato N e lo strato P, prodotti 
in massima parte per effetto termico. 



Fig. 2 - Disposizione dei componenti 
sulla hhseita a circuito stampato. 


La corrente di saturazione cresce infatti 
con l’aumento della temperatura. Essen¬ 
do dovuta ad elementi portatori di carica 
di natura discontinua (in termini tecni¬ 
ci «quantizzati») il loro passaggio pro¬ 
vocherà un rumore elettrico simile a 
quello prodotto da un flusso di picco¬ 
lissimi pallini lanciati contro una super¬ 
ficie fissa. 

In condizioni normali la corrente di 
saturazione è molto piccola e quindi il 
rumore piuttosto basso, altrimenti sareb¬ 
be impossibile costruire amplificatori ad 
alta sensibilità, in quanto il segnale ver¬ 
rebbe sopraffatto dal rumore. 

C’è però un sistema per ottenere da 
un diodo un rumore molto maggiore del 
normale, sfruttando un fenomeno det¬ 
to «moltiplicazione a valanga». 

Questo fenomeno avviene quando il 
campo elettrico nello spazio neutro (os¬ 
sia dove il potenziale passa dal segno 
positivo a quello negativo) è grande ab¬ 
bastanza da fornire agli elettroni anco¬ 
ra legati nelle orbite intorno ai rispettivi 
atomi, una energia sufficiente da rompe¬ 
re tali legami. Gli elettroni si rendono 
così liberi dando origine ad una cop¬ 
pia di portatori di carica. Precisamente 
le cariche negative saranno portate dagli 
elettroni che in questo modo sono stati 
resi mobili, e le positive dai buchi o la¬ 
cune lasciate dagli elettroni al posto in 
cui prima erano bloccati. Succede insom¬ 
ma come quando in una fila di poltrone 
di un cinema affollato si alza uno spet¬ 
tatore. Lo spettatore che si è alzato si 
sposta, ma per effetto degli spostamenti 
degli altri spettatori varia anche la po¬ 
sizione della poltrona vuota. 

Siccome l’effetto dell’energia di dislo¬ 
cazione permane ed è aiutato dall’ener¬ 
gia delle nuove cariche che via via si 
producono, il fenomeno assume un a- 
spetto continuamente crescente (a va¬ 
langa) , come se nel caso dell’esempio 
precedente, fosse finito l’ultimo spetta¬ 
colo. Al limite la corrente sarebbe tal¬ 
mente grande da distruggere la giun¬ 
zione se non intervenisse l’effetto limita- 
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tore dovuto al resistore R45 di elevato 
valore. Grazie airintervento di questo 
resistore, Teffetto valanga si stabilizza 
ad un livello costante. Per fare un esem¬ 
pio terrificante ma valido, Teffetto va¬ 
langa incontrollato riproduce quanto av¬ 
viene nella bomba atomica con i neu¬ 
troni, mentre nel nostro caso ci possia¬ 
mo riferire piuttosto alla pila atomica. 

Il rumore prodotto viene raccolto co¬ 
me variazione della tensione di caduta 
ai capi di R45 ed applicato per mezzo 
di C35 alla base di Tr3. 

Al medesimo punto, attraverso C30 
ed R50, arriva anche il segnale delPoscil- 
latore a sfasamento, che viene sempli¬ 
cemente sovrapposto al rumore 15ianco. 

Il transistore Tr3 funziona da ampli¬ 
ficatore ad emettitore comune, ma ha 
una particolarità caratteristica. Per mez¬ 
zo del partitore formato da R70 e da 
R75, Pemettitore viene tenuto ad una 
tensione leggermente superiore a quella 
della base, in modo che nel diodo base- 
emettitore non passa corrente, e di con¬ 
seguenza non ne passa nemmeno nel cir¬ 
cuito di collettore. In queste condizioni 
nessun segnale appare alPuscita. 

Se però noi mettiamo in cortocircuito 
i terminali A e B per mezzo del pulsan¬ 
te, noi metteremo in parallelo ad R75 
il resistore R80 + R85. 

La tensione sulla giunzione di emet¬ 
titore diminuisce, ed il segnale può pas¬ 
sare. Ma non subito, in quanto la dimi¬ 
nuzione di tensione è ritardata dalla pre¬ 
senza del condensatore C50 che deve 
scaricarsi. In questo modo si ottiene lo 
effetto di graduale aumento di volume 
che si ha nei fischi veri. 

Lo stesso fenomeno invertito di segno 
accade quando il pulsante viene aperto, 


riproducendo il graduale smorzamento 
del fischio. 

Il condensatore C40 ha principalmente 
lo scopo di bypassare il resistore di 
emettitore R75, alla frequenza del se¬ 
gnale, in modo che non si abbia con¬ 
troreazione a questa frequenza, il che 
abbasserebbe senza scopo il rendimento 
delPamplificatore. 

Il segnale così manipolato viene por¬ 
tato alla presa di uscita attraverso il con¬ 
densatore d’isolamento C45. 

Il condensatore C55 assorbe tutte le 
perturbazioni che possono presentarsi 
sulla linea di alimentazione per effetto 
della caduta delle batterie o di distur¬ 
bi captati dalPesterno. 

MECCANICA 

Il circuito quasi al completo è dispo¬ 
sto su un unico circuito stampato per 
una migliore robustezza ed estetica. II 
circuito stampato garantisce inoltre una 
minore probabilità di errori nella con¬ 
nessione elettrica. 

L’intero apparecchio, completo delle 
due batterie di alimentazione a 9 V ca¬ 
dauna è contenuto in un robusto mobi¬ 
letto in lamiera, di piccole dimensioni. 

Non sono necessarie connessioni e- 
sterne al di fuori del cavo che dovrà 
connettere l’UK 852 all’amplificatore di 
potenza. 

Sulle pareti del mobiletto sono dispo¬ 
sti l’interruttore generale ed il pulsante 
che aziona il fischio. 

E’ ovvio che in caso di necessità a 
questo pulsante si può sostituire il con¬ 
tatto di un relè azionato da un radio- 
comando. Questa possibilità è preziosa 


nel caso si debba montare l’apparecchio 
a bordo di modelli navali, dove non è 
critico il problema dello spazio. 

MONTAGGIO 

Per facilitare il compito dell’esecutore 
pubblichiamo la fig 2 dove appare la se¬ 
rigrafia del circuito stampato, sulla qua¬ 
le abbiamo sovrapposto l’esatta disposi¬ 
zione dei componenti. 

Per il montaggio di componenti po¬ 
larizzati come diodi, transistori, conden¬ 
satori elettrolitici ecc. bisogna curare 
che l’inserzione avvenga con la corretta 
polarità pena il mancato funzionamento 
dell’apparecchio ed eventualmente la di¬ 
struzione del componente al momento 
della connessione con la sorgente di 
energia. Le varie fasi di montaggio so¬ 
no chiaramente illustrate nell’opuscolo 
che la AMTRON allega ad ogni suo kit. 

COLLAUDO 

Siccome l’apparecchio non prevede 
regolazioni di alcun genere, esso deve 
funzionare all’inserzione dell’alimenta¬ 
zione. 

Con un cavo schermato collegare l’UK 
852 ad un adatto amplificatore di bassa 
frequenza munito di altoparlante. Ali¬ 
mentare il fischio portando l’interruttore 
generale in posizione ON. Non si deve 
sentire ancora nulla nell’altoparlante. Il 
fischio si udirà premendo il pulsante. 

Nel caso di mancato funzionamento, 
escluso ogni errore di montaggio, si può 
verificare l’integrità dei vari componenti 
misurando le tensioni nei vari punti in¬ 
dicati nello schema di fig. 1. Se qualcu¬ 
no di questi valori differisce notevol¬ 
mente da quello indicato, è segno che 
qualche componente non funziona nel 
modo dovuto. In questo caso bisogna 
individuare il componente difettoso e 
sostituirlo. Si tratta di un caso rarissimo 
in quanto i componenti da noi forniti 
sono sempre della migliore qualità. 

Se qualcuno, sotto la sua responsabi¬ 
lità, desiderasse variare le prestazioni 
del fischio, daremo qui di seguito alcune 
indicazioni circa le funzioni di alcuni 
componenti e le conseguenze di una loro 
variazione. 

I condensatori C5, CIO e C15 deter¬ 
minano la nota del fischio. Diminuendo 
la loro capacità (i tre valori devono 
stare all’incirca nel medesimo rapporto) 
il fischio diventa più acuto, mentre vi¬ 
ceversa aumentando le loro capacità il 
fischio diventa più grave. Entro certi 
limiti si può ottenere una variazione del¬ 
la frequenza cambiando il valore di un 
solo condensatore, ma tale variazione 
non deve essere troppo grande rispetto 
agli altri, perchè al di fuori di certi 
limiti l’oscillatore cessa di funzionare. 

Per diminuire l’entità del soffio si può 
mettere una resistenza in serie con C35. 

Naturalmente, poiché i valori dello 
schema sono stati scelti per un risul¬ 
tato, a nostro giudizio, il più vicino pos¬ 
sibile alla realtà, modificandoli non si 
otterrà altro che un effetto meno rea¬ 
listico. 
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RADIONAUTICA 


RADIOFARI SPAGNA 
(Areonautica) 

ALICANTE, 38" 17^ 17” N, 0" 33^ 04” W. 280 kHz 
Al. Potenza 0,3 kW. Segnale RT: ALT. servizio diur¬ 
no. 

ALMERIA, 36" 51’ 00” N, 2" 22’ 40” W. 310 kHz. 
Al. Potenza 0,2 kW. Segnale RT: AMR. Servizio diur¬ 
no. (Attualmente soppresso). 

BAGUR, 41" 57’ 00” N, 3" 13’ 00’ E. 319 kHz Al. 
Potenza 0,3 kW. Segnale RT: BGR. Servizio diurno. 

BARCELLONA, 41" 17’ 14” N, 2" 00’ 30” E. 325 
kHz Al. Potenza 1 kW. segnale RT: QU. Servizio con¬ 
tinuo. 

MALAGA, 36" 40’ 12” N, 4" 29’ 06” W. 256 kHz 
Al. Portata 50 mg. Segnale RT: MGA. Servizio con¬ 
tinuo. 

MURCIA S. lAVIER, 37" 44’ 02” N, 0" 51’ 13” E. 
381 kHz A2. Portata 40 mg. Segnale RT: LCZ. Ser¬ 
vizio continuo. 

REUS, 41" 08’ 45” N, 1" 09’ 00’ E. 272 kHz Al. 
Potenza 0,3 kW. Segnale RT: RES. Servizio continuo. 

ROTA, 36" 38’ 37” N, 6" 19’ 00” W. 265 kHz A2. 
Potenza 0,4 kW. Segnale RT: SBD. Servizio continuo. 

SABADEL (Barcellona Nord), 41" 31’ 25” N, 2" 
05’ 53” E. Potenza 0,25 kW. Segnale RT: SBD. Ser¬ 
vizio continuo. 

SAGUNTO, 39" 40’ 26” N, 0" 12’ 24” W. 356 kHz 
Al. Potenza 0,3 kW. Segnale RT:SGO. Servizio con¬ 
tinuo. 

VALENCIA, 39" 26’ 35” N, 0" 21’ 00” W. 340 
kHz A2. Potenza 0,3 kW. Segnale RT: VLC. Servizio 
continuo. 

VILLANUEVA, 41" 12’ 36” N, 1" 42’ 24” E. 380 
kHz Al. Potenza 0,25 kW. Segnale RT: VNV. Servizio 
continuo. 


RADIOFARI ISOLE bXlEARI (Aeronautica) 

MAHON (Menorca) 39" 50’ 12” N, 4" 12’ 42” E. 
344 kHz Al. Potenza 0,25 kW. Segnale RT: MN, Ser¬ 
vizio continuo (modifica delle vecchie caratteristiche). 

ANDRAITX (Mallorca), 39" 32’ 54” N, 2" 23’ 47” 
E. 384 kHz Al. Potenza 0,06 kW. Segnale RT: ADX. 
Servizio continuo. 

IBIZA, Cabo Martinet, 38" 54’ 50” N, 1" 28’ 10” E, 
394 kHz A2. Potenza 0,25 kW. Segnale RT: IBZ. Ser¬ 
vizio continuo. 

PALMA (S. Juan Mallorca), 39" 35’ 42” N, 2" 48’ 
48” E. 307,5 kHz A2. Potenza 0,1 kW. Segnale RT: 
Sì. Servizio continuo. 

POLLENZA (Mallorca), 39" 54’ 42” N, 3" 05’ 54” 
E. 280 kHz A2. Potenza 0,25 kW. Segnale RT: POS. 
Servizio continuo. 

PUERTO COLON (Mallorca), 39" 25’ 35” N, 3" 
15’ 20” E. 401 kHz Al. Potenza 0.06 kW. Segnale 
RT: PTC. Servizio continuo. 



Fig. ! - Quando la radio era ancora per taluni mistero, per 
altri poesia: la cabina radiotelegrafica del piroscafo passeg¬ 
geri Giulio Cesare (anno 1922). A sinistra è visibile uno dei 
primi trasmettitori a valvole costruito dalle officine Marconi 
di Genova. 
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Fig. 2 - Carta relativa ai prefissi dei nominativi assegnati ai 
radioamatori italiani in base al codice postale. 


DOCUMENTI DI CUI DEVONO ESSERE DOTATE 
LE STAZIONI RADIO DI BORDO 

Le Stazioni di bordo, comprese quelle per il navi¬ 
glio da diporto devono esseri dotate dei seguenti do¬ 
cumenti. 

1'°) Licenza Ministeriale che autorizza Linstallazione 
della stazione. 2"") certificato che autorizza Toperatore 
all’uso della stazione. 3®) registro ossia giornale relati¬ 
vo al servizio radioelettrico, nel quale devono essere 
annotate la posizione nella quale ha avuto luogo la 
comunicazione e Tindicazione dell’ora : a) integral¬ 
mente tutte le comunicazioni relative al traffico di 
soccorso; b) le comunicazioni di urgenza e di sicu¬ 
rezza; c) le comunicazioni tra la stazione ed altre 
stazioni mobili o terrestri; d) le avarie od incidenti 
di qualsiasi tipo. 

La stazione dovrà essere inoltre dotata di una no¬ 
menclatura in cui siano elencate le stazioni che effettua¬ 
no servizi di assistenza marittima, radiofari e servizi 
speciali, del manuale relativo al servizio mobile ma¬ 
rittimo. Per il naviglio maggiore è anche richiesta la 
nomenclatura delle stazioni di navi, ed un tariffario 
telegrafico per i paesi con i quali la stazione può col¬ 
legarsi per comunicazioni private. 


PRINCIPALI GAMME DI FREQUENZA 
ASSEGNATE AI SERVIZI AEREI 

La lettera R si riferisce alla frequenza delle stazioni 
del servizio aereo mobile riservate alle comuncazioni 
fra gli aerei e le stazioni aeronautiche principali, il 
cui compito è quello di assicurare la sicurezza e la 
regolarità del volo degli aerei civili. Le lettere OR si 
riferiscono invece alle frequenze riservate alle comuni¬ 
cazioni fra gli aerei e le stazioni che non hanno i sud¬ 
detti compiti. Frequenze in kilohertz: 


2850 



3025 

(R) 

3025 



3155 

(OR) 

3400 



3500 

(R) 

3900 



3950 

(OR - P e 3“ reg.) 

4650 



4700 

(R) 

4700 



4750 

(OR) 

5450 



5480 

(R. reg. 2^) 

5430 



5480 

(OR. reg. P e 3") 

5480 



5680 

(R) 

5680 



5730 

(OR) 

6525 



6685 

(R) 

6685 



6765 

(OR) 

8815 



8965 

(R) 

8965 



9040 

(OR) 

10005 



10100 

(R) 

11175 



11275 

(OR) 

11275 



11400 

(R) 

13200 



13260 

(OR) . 

13260 



13360 

(R) 

15010 



15100 

(OR) 

17900 



17970 

(R) 

17970 



18030 

(OR) 

Per 

non 

creare 

confusione tralasciamo di indicare 


le gamme di frequenza comuni ad altri servizi e che 
sono meno usate dagli aerei delle rotte internazionali, 
di cui pubblicheremo le principali frequenze nel pros¬ 
simo numero. 

A questo proposito diamo il significato di alcuni ter¬ 
mini relativi alla classificazione delle rotte aeree che ci 
sono state richieste da alcuni lettori. 

ZLAMP - si riferisce ad una zona di passaggio di 
un certo numero di linee aeree mondiali principali 
che seguono generalmente uno stesso andamento di 
traffico e geograficamente molto vicine in modo da 
poter essere logicamente servite da una stessa famiglia 
di radiofrequenze. 

ZLARN - si riferisce ad una zona che contiene un 
certo numero di linee aeree aventi carattere nazionale 
o regionale. 

VOLMET - si tratta di una zona aH’interno della 
quale gli aerei (cioè le aeronavi) possono ricevere 
una o più stazioni che trasmettono su onde decame¬ 
triche. 
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STAZIONI USA E CANADA UDIBILI DI NOTTE 
SALTUARIAMENTE IN ITALIA. 

(2^ ed ultima parte). 

Le frequenze sono indicate in kilohertz. L’asterisco 
indica le stazioni che trasmettono soltanto nelle ore 
diurne. La potenza è di 50 kW. 

1010 = WINQ^ Tampa Fla; WGUN* Atlanta Ga. 
KXEN St Louis Mo. WINS New York City, CBR 
Calgary, Alta. CFRB Toronto Ont. 1020 = KGBS Los 
Angeles, Cai. KSWS Roswelt, NM. KDKA Pittsburg, 
Pa. 1030 — WBZ Boston, Mass. KCTA* Corpus Chri- 
sti, Tex. 1040 = WHO Des Moines, lowa. 1050 — 
WHN New York City. CHUM Toronto, Ont. 1060 = 
CFON Calgary, Alta. WNOE New Orleans, La. KYW 
Philadelphia, Pa. 1070 = WAPI Birmingham, Ala. 
KNX Los Angeles, Cai. WIBC Indianapolis, Ind. 
WHYZ^ Greenville, S.C. WFLI Lookout Mt. Tenn. 
WDIA Memphis, Tenn. CBA Moncton, NB. 1080 = 
KRLD Dallas, Tex, WTIC Hartford. Conn. KWJJ Port¬ 
land, Ore. WEEP Pittsburg, Pa, 1090 = KING Seattle, 
Wash. KAAY Little Rock, Ark. WQIK Jacksonville, 
Fio. WBAL Baltimore, Md. 1100 = KFAX S. Franci¬ 
sco, Cai. KREX Grand Junction, Colo. WKYC Cleve¬ 
land, Ohio. Ilio = WNAR*^ Norristown, Pa. KRLA 
Pasadena, Cai. KFAB Omaha, Nebr. WBT Charlotte, 
N.C. 1120 ^ KMOX S. Louis, Mo. KNPW Eugene 
Ore. 1130 = CKWX Vancouver, BC. KWKH Shreve- 
por,* La. WCAR Detroit Mich. WDGY Minneapolis, 
Minn. WNEW New York City. WISN Milwaukee, 
Wis. 1140 = KRAK Sacramento, Cai. WRVA Rich¬ 
mond, Va. 1160 = KSL S. Lake City, Ut. WIJD Chi¬ 


cago, 111. 1170 = WWVA Wheeling, Va. KCQB S. 
Diego, Cai. KVOO Tulsa Okla. 1180 = WHAM Ro¬ 
chester N.Y. 1190 = KLIF Dallas, Tex. WOWO Ft. 
Wayne, Ind. KEX Portland, Ore. 1200 = WOAI S. 
Antonio, Tex, 1210 WCAU Philadelphia, Pa. 1220 
= WGAR Cleveland, Ohio. 1260 = CFRN Edmon- 
ton. Alta. 1280 = CJMS Montreal, Que. 1310 — 
CKOY Ottawa, Ont. CFGH Richmond Hill, Ont. 
1320 = CHQM Vancouver BC. 1410 = CFUN Van¬ 
couver BC. 1430 = CFKH Toronto, Ont. 1500 = 
KSTP S. Paul, Minn. WDEE^ Detroit, Mich. WTOP 
Washington DC. 1510 = KGA Spokane, Wash. 
WLAC Nashville, Tenn WMEX Boston, Mass, 1520 = 
KACY Port Hueneme, Cai. WKBW Buffalo N.Y. 
KOMA Oklahome C. Okla. KYXI Oregon C. Ore. 
1530 = Cincinnati, Ohio. KFBK Sacramento, Cai. 
KGBT Harlingen, Tex. 1540 = CHIN Toronto, Ont. 
KPOL Los Angeles, Cai. KXEL Waterloo, lowa. 
WPTR Albany, N.Y. WRCO^ Philadelphia, Pa. KBUY 
Ft. Worth. Tex. 1550^= WMOO’^ Mobile, Ala. 
KUAT* Tecson, Ariz. WOKJ Jackson, Miss. 1560 = 
WQXR New York C. 1570 - CKLM Montreal, Que. 
1580 ^ KTUF^ Tempe, Arie. KDAY S. Monica, Cai. 


STAZIONI U.S.A. IN ORDINE DI STATO 

Indichiamo qui di seguito le principali stazioni 
radiofoniche USA, cioè di maggior potenza, in ordi¬ 
ne di Stato, delle quali si può tentare la ricezione 
in Italia: Frequenza in kHz; 

Alabama 850. Alaska 750. Arizona 620. Arkan- 
sans 1090. California 1530. Colorado 850. Connecti¬ 
cut 1080. Delaware 1410. Florida 560, Geargia 750. 
Hawai 650. Idaho 1140. Illinois 890. Indiana 1190. 
lowa 1040. Kansas 1250. Kentucky 840. Louisiana 


Fig. 5 - QSL a conferma di 
QSO con I2SOJ (ex UPS 
pentolino stagnato) delVom 
KIVVX Frank Bartoli un ita¬ 
liano emigrato in America nel 
1918. (FTDX 505 Sommer- 
kamp della GBC Italiana). 
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KIVVX « 



''GOOD V7ILL BETWEEN THE PEOPLE 
OF ALL COUNTRIES IS A CORNER- 
STOXE FOR WORLD PEACE" 


Frank Bartoli Sr. 
RR I Uleed flvenue 
nomialk, Conn. 06850, 

FAIRFIELD^OUNTY 


STATION 

DATE 

GMT 

FREQ. 

MODE 

RST 

IISOJ 

fi-- 
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Fig. 4 - Una magnifica aurora 
boreale fotografata nelVOs- 
servatorio Geofisico di Kiru- 
na (20^ 10’ E, 67^ 50’ N) nel¬ 
la QSL di SM2EKA a confer¬ 
ma di OSO in banda 21 MHz 
(ET 277 Sommerkamp della 
GBC Italiana). 


870. Maine 970. Maryland 1090. Massachusetts 1030. 
Michigan 760. Minnesota 830. Mississippi 1550. Mis¬ 
souri 1120. Montana 1370. Nebraska 1110. Neva- 
da 630. New Hampshire 1290. N. Jersey 930. New 
Mexico 770. New York 770. North Carolina 1110. 
North Dakota 550. Ohio 700. Oklahoma 1520. Oregon 
1190. Pennsylvania 1020. Rhode Island 630. South 
Carolina 1390. South Dakota 570. Tennessee 650. 
Texas 1200. Utah 1160. Vermont 1000. Virginia 1140. 
Washington 1510. West Virginia 1170. Wisconsin 
1070. Wyoming 1410. 


RADIOAMÀTC)RI 

PREFISSI DEI NOMINATIVI 
PER RADIOAMATORI ITALIANI 

In figura 4 riportiamo la Carta dei Cali-Area italiani 
edita dalla ARI la quale è adeguata al nuovo codice 
postale italiano. Pertanto della stessa risulta che Fat¬ 
tuale suddivisione obbligatoria è la seguente: 

11 = Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Genova, Im¬ 

peria, Novara, La Spezia, Savona, Torino e 
Vercelli. 

12 = Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, 

Milano, Pavia, Sondrio e Varese. 

13 ~ Belluno, Bolzano, Gorizia, Padova, Pordeno¬ 

ne, Rovigo, Trento, Treviso, Trieste, Udine, 
Venezia, Verona, Vicenza. 

14 Bologna, Ferrara, Porli, Modena, Parma, Pia¬ 
cenza, Ravenna, Reggio Emilia. 

15 = Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, 

Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena. 

16 = Ancona, Ascoli Piceno, Aquila, Chieti, Mace¬ 

rata, Pesaro, Pescara, Teramo. 


17 = Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Matera, Taranto. 

18 — Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, 

Catanzaro, Cosenza, Isernia, Napoli, Poten¬ 
za, Reggio Calabria, Salerno. 

10 — Latina, Perugia, Rieti, Roma, Terni, Viterbo. 
IA5 = arcipelago Toscano. IB0 = Isole Ponziane. 
ICS = Isole golfo di Napoli. ID9 :== Isole Eolie. 
IE9 = Isola di Ustica. IF9 = Isole Egadi. IG9 = 
Isole Pelagie (Lampedusa ecc.), IH9 = Isola Pantel¬ 
leria. IL7 = Isole Tremiti. IM0 Isole minori della 
Sardegna. (S. Pietro, Maddadena ecc.). IS0 — Isola 
Sardegna. IT9 = Isola di Sicilia. 

Le stazioni con licenza speciale per VHF-UHF sono 
caratterizzate dal prefisso IW. 

II4FGM è il nominativo assegnato alla stazione della 
fondazione G. Marconi di Pontecchio (Bologna). 

APPARECCHI DEL SURPLUS 

Elenco degli apparecchi del surplus dei quali, dietro 
invio del solito importo per consulenza, possiamo in¬ 
viare fotocopia delle descrizioni, ed eventuali modi¬ 
fiche in lingua inglese. Primo elenco: 

BC221 Frequency meter (SCR211) - modelli vari, 
BC342 receiver. BC312 receiver. BC348/224 receiver. 
BC412 radar oscilloscope (to TV receiver and test 
oscilloscope). BC645 transmitter/receiver (420 MHz). 
BC946B receiver (conversion to auto receiver). 
BC453-4-5, SCR274N, ARC5 receivers (conversion to 
10 meters). BC457.8-9, BC696, SCR274N, ARC5 
transmitters (conversion to VFO). BC625, transmitter 
(SCR522/545) (2 meter). BC624, receiver (SCR522/ 
542), (2 meters). TBY transceiver (6 and 10 me¬ 
ters) . PE103A, dynamotor. BC1068A, BC1161A, recei¬ 
ver (SCR268/271 radar) (2 meters). 
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TRASFORMATORE 

PARAMETRICO 

PER IL FILTRAGGIO E LA STABILIZZAZIONE 

DELLE TENSIONI 

a cura di EFFETI 



li apparecchi di comando 
e di regolazione elettrici 
richiedono, per dare buone 
prestazioni e offrire facilità di fun¬ 
zionamento, di essere alimentati 
con energia a tensione e frequenza 
costanti; inoltre devono avere una 
minima percentuale di armoniche 
e la totale assenza di distorsione. 


Questo trasformatore parametri¬ 
co dà, in effetti, una alimentazione 
sinusoidale a basso tenore d’armoni¬ 
che, anche quando Tonda incidente 
è assai deformata dalle stesse, o da 
un rumore di fondo di alta frequen¬ 
za, 0 da parturbazioni transitorie 
(transienti). 


COSTITUZIONE 
E PRINCIPIO 
DI FUNZIONAMENTO 

In un primo tempo Tapparecchio 
era stato concepito come filtro di 
potenza; esso assicura in bassa ten¬ 
sione una stabilità uguale a ± 1% 
del suo consumo di regime, con del¬ 
le variazioni di corrente di riga an¬ 
che del 10%. L’apparecchio, quin¬ 
di, è particolarmente adatto a pro¬ 
teggere e a stabilizzare il funziona¬ 
mento di numerosi apparecchi come 
comandi industriali, apparecchiatu¬ 
re elettroniche mediche e di labo¬ 
ratorio, apparecchiature molto sen¬ 
sibili ai disturbi occasionali dell’ali¬ 
mentazione per scariche atmosferi¬ 
che. 


I 

J M 


La proprietà caratteristica del 
nuovo tipo di trasformatore è la 
non linearità della sua armatura ma- 
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Presentiamo un nuovo siste¬ 
ma per ottenere un buon fil¬ 
traggio e un’ottima stabilizza¬ 
zione delle tensioni^ attuato 
per mezzo di un trasformatore 
parametnco. 


gnetica. Anche se, in linea di mas¬ 
sima, il funzionamento di questo 
trasformatore è più complesso di 
quello di tipo classico, cercheremo 
di dare una spiegazione semplifica¬ 
ta: in pratica si tratta di un nucleo 
di lamierini di ferro a tre bracci; 
da una parte si trova un avvolgi¬ 
mento primario di autoinduzione 
Lp e dall’altra un avvolgimento se¬ 
condario di autoinduzione Ls colle¬ 
gato a un condensatore in parallelo, 
come si vede in fig. 1. 


Per il funzionamento normale, 
vale a dire con frequenze d’ingres¬ 
so e di uscita uguali, il circuito ri¬ 
sonante LsC viene accordato sulla 
frequenza data dalla formula: 

ì = 1/ (2iz ^/~UC 
Quando la tensione d’ingresso è 
inferiore alla tensione minima di 
funzionamento, il flusso primario 
Op percorre un circuito chiuso che 
passa per il braccio di ingresso e 
per quello centrale dell’armatura; 
ciò è dovuto al fatto che, nel brac¬ 
cio di uscita, un traferro si oppone 
al passaggio del flusso primario (il 
che corrisponde, in pratica, a una 
riluttanza). 

AlTaumentare della tensione d’ 
ingresso, la densità del flusso pri¬ 
mario nel braccio centrale aumenta 
fino a raggiungere la saturazione, 
forzando così una parte del flusso 
Op nel braccio di uscita e attraver- 



Fig. i - Schema di prmcipio de! trasformai ore parameirìco. Esso si mette in funzio¬ 
ne aiimeniando la lensiorte primaria fino a quando questa è in grado di mandare 
una parte di flusso prinwno Op attraverso L, nel braccio di uscita delVarmatura; 
dopo questa operazione i! flusso 0, attraversa il braccio dlngresso e quello centrale, 
mentre il flusso secondario attraversa it braccio di uscita e quello centrale. 
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Fig. 2 - Curve illustranti l’azione regolatrice che il trasformatore esercita sulla ten¬ 
sione di uscita; le curve sono siate rilevate in diverse condizioni di carico. 


SO il traferro; ciò ha come effetto 
Teccitazione del circuito risonante 
LsC e la formazione della tensio¬ 
ne di carica o di lavoro Vs. 

Il compito del traferro sul brac¬ 
cio di uscita è quello di formare 
una tensione di uscita virtualmente 
sinusoidale. Il valore del traferro 
varia, di solito, con il regime volt¬ 
ampère del trasformatore; questo 
viene calcolato in modo da pro¬ 
durre la migliore onda di uscita a 
pieno carico. 

La condizione ideale per uscite 
raddrizzate sarebbe quella di avere 
delle onde quadrate; per ottenere 
questo si potrebbe eliminare il tra¬ 
ferro. 

CARATTERISTICHE 
E PRESTAZIONI 

Contrariamente ai trasformatori 
classici e ai regolatori di tensione, 
il trasformatore parametrico non e- 
roga più, tanto che la tensione d’in¬ 
gresso ha un valore inferiore al va¬ 
lore predeterminato — di solito 
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Fig. 5 - Serie di forme d’onda d’ingresso e di uscita illustranti Fazione filtrante del trasformatore parametrico su tensioni di 
115 y, 60 Hz. In (A) dei parassiti di 600 V all’ingresso, si trovano attenuati a più di 60 dB alFuscita. In B) non si distingue 
l’interruzione dovuta a un’interferenza di alta frequenza all’ingresso. In C) le discontinuità ingrandite per commutazione ci¬ 
clica delle cariche, vengono completamente eieminate nella tensione di uscita. In D) l uscita è sempre sinusoidale anche con 
un’onda d’ingresso quadrata. 
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compreso fra 95 e 135 V. Una 
volta che l’apparecchio è in funzio¬ 
ne la tensione di uscita aumenta nel 
tempo di qualche ciclo, da zero 
al valore desiderato; Tapparecchio 
mantiene costante la tensione di u- 
scita anche con un basso valore 
della tensione d’ingresso. 

Ricordiamo che una riduzione 
prolungata di questa tensione procu¬ 
rerebbe una brusca interruzione la 
cui ampiezza dipende dal carico. 

La gamma normalizzata di que¬ 
sto tipo dì trasformatore parame¬ 
trico è stata concepita per presen¬ 
tare ia tolleranza di ± 1% per la 
variazione della tensione d’ingresso 
di ± 10%. 

La regolazione del carico è supe¬ 
riore a ± 1 1/2 %, da zero a pieno 
carico (fig. 2). 

Il fatto che il nuovo trasforma¬ 
tore sia parametrico implica che es¬ 
so si comporti anche come un fil¬ 
tro; infatti, questo tipo di trasfor¬ 
matore è noto per la sua attitudine 
a funzionare selettivamente alla so¬ 
la frequenza per la quale è stato 
studiato. 

Si può così intuire perché si 
comporta come un filtro di buona 
qualità; il suo ingresso è effettiva¬ 
mente accoppiato all’uscita per cir¬ 
ca 30° per ciclo. 


L’attenuazione di forti fluttuazio¬ 
ni passeggere di tensione supera di 
solito i 63 dB; per delle variazioni 
di alta tensione e di alta frequenza 
si producono delle interruzioni tra¬ 
scurabili. Inoltre, il disaccoppia¬ 
mento effettivo dei circuiti d’ingres¬ 
so e di uscita, durante la maggior 
parte di ogni ciclo, sta a signifi¬ 
care che la forma d’onda di uscita 
è virtualmente indipendente da 
quella d’ingresso. 

L’uscita resta sinusoidale tanto 
nel caso in cui la frequenza d’in¬ 
gresso sia corretta, quanto che ri¬ 
sulti deformata da perturbazioni 
passeggere o da transienti (fig. 3). 

APPLICAZIONI 

Il trasformatore parametrico è 
particolarmente utile nel caso in cui 
un’apparecchiatura di elevata sen¬ 
sibilità è collegata sulla stessa rete 
di distribuzione dove sono collegati 
degli apparecchi industriali. In ge¬ 
nerale tutti gli ordinatori e i dispo¬ 
sitivi a comando numerico sono 
particolarmente vulnerabili a tutti i 
tipi di variazione. Impiegato nella 
preregolazione dell’energia d’ali¬ 
mentazione, il trasformatore assicu¬ 
ra la stabilità di tensione necessa¬ 
ria per un buon funzionamento. 


Come è noto, le variazioni di que¬ 
sta energia causano delle alterazio¬ 
ni nei risultati di esperimenti di 
laboratorio e quindi è necessario 
stabilizzare e filtrare questa ener¬ 
gia. 

L’illuminazione industriale costi¬ 
tuisce un’altra applicazione in 
quanto, dovendo avere una eroga¬ 
zione di luce costante, l’impiego 
del trasformatore elimina le inter¬ 
ferenze che alcuni sistemi di illu¬ 
minazione introducono nella rete 
di distribuzione. 

Questo stabilizzatore è general¬ 
mente adatto anche a migliorare le 
tecniche fotografiche ed elettrome¬ 
dicali. Come trasformatore di usci¬ 
ta, es3t) trova applicazione, nei con¬ 
vertitori di corrente continua e di 
corrente alternata, in quanto procu¬ 
ra automaticamente il filtraggio si¬ 
nusoidale, la stabilizzazione della 
tensione di uscita e la protezione 
contro i cortocircuiti nel carico. 
Sempre come trasformatore d’usci¬ 
ta, esso trova applicazione negli a- 
limentatori in corrente continua. 

L’apparecchio, infine, può servi¬ 
re a convertire la corrente monofa¬ 
se in corrente trifase o anche come 
variatore di frequenza (da 60 a 
20 0 30 Hz). 
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lo di un generatore a frequenza va¬ 
riabile dotato di uno strumento 
che controlli la radiofrequenza ge¬ 
nerata. 

Se in queste condizioni si varia 
la frequenza del generatore a fre¬ 
quenza variabile si osserverà ad un 
certo punto una brusca e netta di¬ 
minuzione deirindicazione dello 
strumento (che nei circuiti conven¬ 
zionali è inserito nel circuito di 
griglia del tubo oscillatore). 

Da questo «dip» ossia caduta 
nella lettura dello strumento si ri¬ 
cava l’indicazione del punto di ri¬ 
sonanza del circuito in esame. 

Ecco perchè lo strumento è detto 
comunemente «grid dip meter» o 
misuratore di caduta della corrente 
di griglia. 

Questa caduta in pratica si veri¬ 
fica perché Taccoppiamento del cir¬ 
cuito «inerte» sotto misura, introdu¬ 
ce delle «perdite» delfassorbimen- 
to di energia cioè in queUo delfo- 
scillatore, proprio in corrisponden¬ 
za, ovviamente, della frequenza di 
risonanza con conseguente riduzio¬ 
ne della radiofrequenza generata e 
misurata dallo strumento. 

Queste due disposizioni di misu¬ 
ra per circuiti «attivi» ed «inerti» 
si possono facilmente riunire in un 
unico strumento così come è stato 


I 


MEGACICLIMETRO 


n ogni laboratorio elettro¬ 
nico la misura della fre¬ 
quenza di sintonia di cir¬ 
cuiti risonanti, siano essi «attivi», 
cioè inseriti in un circuito genera- 
tTore di segnali, o «inerti», è indi¬ 
spensabile. 

Se il circuito è «attivo» la misu¬ 
ra potrà essere realizzata con note¬ 
vole praticità e buona approssima¬ 
zione con un «ondametro ad assor¬ 
bimento», strumento capace di «as¬ 
sorbire» una piccola parte del se¬ 


gnale generato con un circuito se¬ 
lettivo atto a fornire un’indicazione 
della frequenza di lavoro in corri¬ 
spondenza al massimo dell’indica¬ 
zione di uno strumento. 

Se il circuito è «inerte», non per¬ 
corso cioè da segnali a radiofre¬ 
quenza, (e, se il caso, costituito 
semplicemente da una induttanza 
e capacità fra loro collegati in paral¬ 
lelo) , la misura della frequenza po¬ 
trà venire effettuata accoppiando il 
circuito risonante in misura a quél¬ 


fatto in questo nuovo prodotto del¬ 
la UNAQHM: il Magaciclimetro EP 
518. 

Si tratta di un complesso leggero, 
pratico, maneggevole, autoalimenta¬ 
to con quattro pilette di lunga du¬ 
rata, che permette oltre alle due 
prestazioni fin qui descritte anche la 
generazione di radiofrequenza per 
la produzione di barre orizzontali 
e verticali, utilissime per la verifica 
della linearità di scansione dei te¬ 
levisori. 
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Come si può notare dalla foto di 
presentazione, lo strumento contie¬ 
ne otto bobine intercambiabili che 
permettono di coprire, con il fun- 
■ zionamento in ondametro e «grid- 
dip», la banda dai 3 ai 300 MHz. 
! Queste bobine vengono innestate 
in una testa di esplorazione che, 
I collegata opportunamente ad un 
i cordone di raccordo, può essere ac¬ 
costata nel modo più conveniente 
1 al punto di misura anche in posizio- 
i ni difficilmente accessibili. 

A richiesta è disponibile una se- 

t conda testa di esplorazione con al¬ 
tre sei bobine, esse pure fornite a 
parte, che permettono invece di co¬ 
prire una banda di frequenze infe¬ 
riori (HF) dai 100 kHz ai 50 MHz. 


LO SCHEMA ELETTRICO 

In fig. 2 è riportato lo schema e- 
lettrico dello strumento. Come si 
nota esso è stato interamente realiz¬ 
zato con componenti allo stato so- 
j lido. 

» Iniziamo ad esaminare i circuiti 
I delle due sonde. L’ottimo di com- 
l portamento di un «grid-dip» lo si 
ottiene quando la radiofrequenza 
generata resta praticamente costan¬ 
te al rotare del condensatore varia¬ 
bile, Fig. 1 - Dispodxìom dei comandi frontali del Magaciclimetro EP 518 Unaohm. 



UIMAOHM 


Ing. Franco SIMONINI 


Particolare cura si è quindi ripo¬ 
sta nel realizzare i circuiti di rea¬ 
zione dei due oscillatori a frequen¬ 
za variabile: 

— con le bobine di dotazione nel 
campo da 3 a 300 MHz, per le 
quali è stato adottato un circui¬ 
to in controfase che assicura ap¬ 
punto condizioni ottimali di sta¬ 
bilità di innesco per un vasto 
spettro di frequenze. 

— con le bobine AF di dotazione 


opzionale nella banda da 100 
kHz a 50 MHz mediante un ac¬ 
coppiamento di reazione con a- 
dattamento di impedenza tra V 
emettitore ed il collettore del 
transistore oscillatore. In en¬ 
trambi i casi un diodo OA90 ri¬ 
vela la radiofrequenza generata 
e tramite una rete di filtro (100 
kfl ed 1 o 3 kpF) invia il se¬ 
gnale ad un amplificatore diffe¬ 
renziale realizzato con un inte¬ 
grato pA 741. 


Questo stadio amplificatore ha 
doppia funzione. Se lo strumento o- 
pera come ondametro Fingresso 4 
viene chiuso a massa ed esso fun¬ 
ziona semplicemente come un ordi¬ 
nario amplificatore. 

Lo strumento da 200 ipA in usci¬ 
ta diviene così un sensibilissimo ri¬ 
velatore di radiofrequenza. 

Se lo strumento invece opera co¬ 
me «grid-dip» l’indicazione per ogni 
banda può venire azzerata ed in tal 
caso lo stadio amplificatore, ope- 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 


VHP: da 3 a 300 MHz in 8 gamme 
HF: da 100 kHz a 50 MHz in 6 gamme 

± 3% 


Frequenza: 

Precisione di taratura: 

Modulazione interna: modulazione di ampiezza mediante impulsi di forma 
rettangolare per Fottenimento di barre sullo schermo di un televisore 

Numero di barre orizzontali e verticali: regolabile da 5 a 9 barre 

Sincronizzazione: il generatore degli impulsi di modulazione, per la forma¬ 
zione delle barre verticali, può essere sincronizzato con il televisore 
al fine di ottenere barre stabili 

Rivelazione: rivelazione AM ed innesto per cuffia che permette 1 ascolto 
della modulazione 

Gamme: mediante le otto bobine dell’unità VHF è possibile coprire le se¬ 
guenti gamme: 


Bobina n° 1 da 

3 

a 

4,7 MHz 

Bobina n“ 2 da 

4,5 

a 

7 

MHz 

Bobina 3 da 

7 

a 

14 

MHz 

Bobina n“ 4 da 

14 

a 

25 

MHz 

Bobina n“ 5 da 

25 

a 

50 

MHz 

Bobina 6 da 

50 

a 

90 

MHz 

Bobina n“ 7 da 

90 

a 

170 

MHz 

Bobina n“ 8 da 170 

a 

300 

MHz 

le dell’unità HF; 





Bobina n“ 1 da 100 

a 

300 

kHz 

Bobina n" 2 da 300 

a 

900 

kHz 

Bobina n" 3 da 900 

a 

2700 

kHz 

Bobina ri“ 4 da 

2,7 

a 

5,1 

MHz 

Bobina n“ 5 da 

5,1 

a 

21 

MHz 

Bobina 6 da 

21 

a 

50 

MHz 


4 pile a secco da 4,5 V piatte 

per uso intermittente maggiore di 150 ore 

per la sezione alimentatrice: 90 x 140 x 210 mm 
per la testa esplorativa: cilindrica 100 x 60 mm 

2 kg circa 


Alimentazione: 

Autonomia: 

Dimensioni: 

Peso: 

Accessori in dotazione: 

— Serie completa otto bobine VHF 

_ n® 1 Cavo schermato di collegamento tra la sezione alimentatrice e la 

testa esplorativa 

Accessori a richiesta: 

— Unità HF ^ 

— Serie completa di sei bobine HF 

— Supporto contenitore per bobine 


rando in differenziale, esalta il 
«dip» di indicazione di risonanza. 

La linearità delLindicazione del¬ 
la radio frequenza al variare della 
posizione del condensatore di sin¬ 
tonia è pure assicurata da un cir¬ 
cuito, disposto in serie alla alimen¬ 
tazione, che si comporta come un 
regolatore di corrente con il tran¬ 
sistore BC108B. 

L’alimentazione è d’altra parte 
stabilizzata per mezzo di due tran¬ 
sistori e due zener in modo che dai 
9 V erogati dalle pile si scende 
ai 6 V di lavoro. 


C’è ampio margine per far fron¬ 
te all’aumento della resistenza in¬ 
terna delle pile e per garantire 
quindi una lunga durata. 

Due parole ora sulla generazio¬ 
ne delle «barre». Un multivibratore 
realizzato con due transistori BC 
108B può venire incluso a piacere 
e regolato sulla frequenza relativa 
alle barre orizzontali o verticali. 

Un comando permette di ritocca¬ 
re la frequenza relativa. 

Questa può essere d’altra parte 
sincronizzata con relativa facilità i- 
niettando nel circuito, tramite un 


apposito boccale, la frequenza di 
riga di 15625 Fiz. Questa può ve¬ 
nire facilmente captata solo acco¬ 
stando un conduttore isolato alla 
gabbia delle EAT del Televisore. 

La modulazione viene inserita 
tramite il transistore 2N 2907A. Na¬ 
turalmente ciò viene fatto solo con 
la sonda di dotazione delle bande 
3 - 300 MHz e non con la sonda 
HF. 

Quando si include il generatore 
di barre, si esclude automaticamen¬ 
te lo strumento di misura e nello 
stesso tempo, con lo stesso contat¬ 
to, si varia la polarizzazione del 
transistore di regolazione di corren¬ 
te in modo da aumentare l’uscita a 
radiofrequenza. 

Un’ultima considerazione: è pre¬ 
vista una boccola di uscita contras- 
segnata dalla dicitura «USC. BF». 
Per suo mezzo è possibile, infatti, 
prelevare su bassa impedenza un 
segnale corrispondente alla modu¬ 
lazione eventualmente impressa alla 
radiofrequenza presente nel circui¬ 
to risonante attivo. 

Come si vede, si tratta di una di¬ 
sposizione schematica di tipo mo¬ 
derno che prevede infatti l’impiego 
di circuiti integrati e discreti di al¬ 
to rendimento. 

Ne è risultato uno strumento pra¬ 
tico ed efficace anche perché dotato 
di notevole sensibilità data la forte 
capacità di amplificazione e l’azio¬ 
ne «in differenziale» del circuito in¬ 
tegrato pA 741. 

CORRETTO IMPIEGO 
DELLO STRUMENTO 

Ogni strumento ha dei limiti ben 
precisi legati strettamente alle ca¬ 
ratteristiche tecniche e al compro¬ 
messo pratico realizzativo seguito 
nel corso del progetto. 

Compito di un Megaciclimetro, 
come questo che stiamo descriven¬ 
do, è anzitutto di «individuare» 
con sicurezza la banda di lavoro in 
cui è collocata la frequenza di riso¬ 
nanza. La misura di precisione può 
seguire e nel caso di circuiti «atti¬ 
vi» può venire condotta con un fre¬ 
quenzimetro a battimento od anche 
digitale. 

Il Megaciclimetro può però dare 
anche una misura di buona appros¬ 
simazione della frequenza di lavoro. 


408 


MARZO — 1974 







Fig. 2 - Schema elettrico dello strumento. Si tratta di una elaborazione circuitale di nuova concezione che impiega cir^ 
culti integrati e componenti discreti. La stabilizzazione di tensione permette una lunga durata delle batterie. 


E’ tuttavia necessario maneg¬ 
giarlo con una certa destrezza, spe¬ 
cie se si realizza Taccoppiamento 
con un circuito risonante «inerte» 
sotto misura. 

In fig. 3 sono infatti indicati due 
metodi classici di accoppiamento di 
un grid-dip al circuito «inerte» e 
cioè: induttivo e capacitivo. 

Il primo è di gran lunga quello 
impiegato, mentre al secondo si ri¬ 
corre solo in casi particolari e con 
pochi picofarad di capacità. 

Nel realizzare Taccoppiamento 
induttivo (fra la induttanza Li di 


misura e la L 2 del grid-dip) occor¬ 
re però accostare la sonda esplora¬ 
trice fino ad ottenere un dip suffi¬ 
ciente a individuare con sicurezza 
la frequenza di risonanza, ma senza 
accostarsi di più perché un eccesso 
di accoppiamento potrebbe provo¬ 
care incertezze nella lettura. 

Il «dip» si può infatti presentare 
per due frequenze Fi ed F 2 discoste 
dalla F fondamentale di risonanza 
secondo le espressioni: 

F F 

Fi = - , F 2 = - 

1 — X 1 4 - X 


M 

ove X è uguale a- 

Li L 2 

ed M è il valore della mutua indu¬ 
zione fra le due induttanze. 

Ecco perché occorre operare con 
un minimo di accostamento fra le 
bobine che realizzano le induttanze 
Li ed L 2 ; proprio per ridurre al mi¬ 
nimo M è quindi il fattore X re¬ 
sponsabile del doppio «dip» di mi¬ 
sura. 

Con un minimo di pratica si ot¬ 
tiene una misura netta e con un uni¬ 
co «dip» o indicazione da parte 
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dello strumento; particolare questo 
che nel nostro caso è agevolato dal¬ 
la sensibilità veramente notevole 
dello strumento. 

C’è un altro motivo per scostare, 
nel corso delle misure, per quanto 
possibile la bobina dello strumento 
dagli oggetti circostanti primo tra 
i quali il circuito da misurare. 

Il Megaciclimetro opera infatti 
sia come ondametro che come «grid- 
dip» con un circuito risonante rea¬ 
lizzato con una serie di bobine e- 
sterne e quindi soggetto ad essere 
influenzato da ogni capacità o in¬ 
duttanza parassita provocata dagli 


AL RIVELATORE AL 


Fig. 3 - Due sistemi di accoppiamento 
di un grid-dip al circuito induttivo e 
capacitivo. 



Fig. 4 - Sistema per provare le bobine 
d'arresto. 


Oggetti esterni che influenzano così 
la precisione della misura. 

Ciò va sempre tenuto ben presen¬ 
te. Tanto più importante appare 
quindi ora la cura con cui la UNA- 
OHM ha fatto il possibile per rea¬ 
lizzare uno strumento come questo 
che, in quanto di alta sensibilità, 
può meglio degli altri essere difeso 
dalle influenze esterne e quindi 
dar luogo a misure di notevole sen¬ 
sibilità e realizzate con maggiore fa¬ 
cilità che con gli strumenti conven¬ 
zionali. 

COMANDI E CONNESSIONI 

Con riferimento alla fig, 1, ecco 
Telenco dei comandi dello strumen¬ 
to: 

1) A - S Interruttore generale 
delTapparecchiatura. Accesa a pul¬ 
sante premuto. N.B. - Onde aumen¬ 
tare Tautonomia del megaciclime¬ 
tro, si racomanda di non dimenti¬ 
carlo acceso, quando è inattivo, es¬ 
sendo Tapparecchio totalmente tran¬ 
sistorizzato; esso sarà immediata¬ 
mente disponibile dopo ogni riac¬ 
censione. 

2) OND. - DIP. Selettore delle 
funzioni delTapparecchio. Ondame¬ 
tro ad assorbimento a pulsante pre¬ 
muto, grid-dip a pulsante spor¬ 
gente. 

3) Azzeramento. Verniero di re¬ 
golazione della posizione di riposo 
delTindice dello strumento indica¬ 
tore. 

4) Barre. Pulsanti in inserzione 
delle barre orizzontali o verticali u- 
tilizzabili per la regolazione della 
geometria delPimmagine di un tele¬ 
visore. 

L’apparecchio funziona come ge¬ 
neratore di barre solo quando è u- 
tilizzato nella gamma VHP. 

5) Reg. barre. Verniero di rego¬ 
lazione del numero di barre gene¬ 
rate. 

6) Ingr. sincr. Boccole di ingres¬ 
so dei segnali di sincronizzazione 
dell’oscillatore generatore di barre. 

Quando si intende utilizzare 1’ 
apparecchio come oscillatore gene¬ 
ratore di barre verticali, onde otte¬ 
nere delle barre assolutamente sta¬ 
bili, è utile ricorrere alla sincroniz¬ 




zazione del generatore stesso, appli¬ 
cando alle boccole INGR. SINCR. 
gli impulsi di sincronismo di riga 
derivati dal televisore. 

7) Use. BF. Boccole di uscita del 
segnale di bassa frequenza ottenuto 
dalla rivelazione del segnale a radio 
frequenza indotto nella bobina del¬ 
l’apparecchio quando questi funzio¬ 
na come ondametro, 

8) Sonda. Presa per il collega¬ 
mento della testa esploratrice dell’ 
apparecchio all’apparecchio stesso. 
Innestarvi lo spinotto del cavo di 
collegamento alla testa esploratrice. 

9) Strumento indicatore. 

10) Vite di azzeramento mecca¬ 
nico dell’indice dello strumento 
(9). 

11) Sede di alloggiamento delle 
bobine intercambiabili della testa 
esploratrice. 

N.B. Sulla testa esploratrice stes¬ 
sa, è montato il comando della re¬ 
golazione della frequenza di eser¬ 
cizio; questo comando agisce diret¬ 
tamente sul condensatore variabi¬ 
le e sull’indice delle frequenze. 

ISTRUZIONI PER L’USO 

Con riferimento alle indicazioni 
riportate in fig. 1, 

— Innestare nell’apposita sede con¬ 
trassegnata SONDA (8) lo spinot¬ 
to collegato all’estremità del cavo 
di uscita della testa esploratrice, 

— Desiderando utilizzare lo stru¬ 
mento come ondametro ad assorbi¬ 
mento, premere il pulsante OND, - 
DIP. (2), ruotare il potenziometro 
«AZZERAMENTO» tutto verso de¬ 
stra; in questa condizione l’indice 
dello strumento si manterrà legger¬ 
mente spostato a destra dello zero 
fino a che la bobina del Megacicli¬ 
metro non sia accoppiata al circuito 
in esame. 

Si avvicini quindi l’apparecchio, 
e più precisamente la bobina, al 
circuito oscillante di cui si vuole 
determinare la frequenza e si ruoti 
il comando di frequenza fino ad ot¬ 
tenere la massima indicazione dello 
strumento: in tali condizioni si leg¬ 
gerà direttamente sulla scala di fre¬ 
quenza, tenendo conto della bobina 
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inserita, la frequenza del circuito in 
esame. 

L'accoppiamento tra la bobina 
del Megaciclimetro ed il circuito in 
prova deve essere quello strettamen¬ 
te necessario per avere una indica¬ 
zione sicura dello strumento; è op¬ 
portuno evitare un eccesso di accop¬ 
piamento per non variare le caratte¬ 
ristiche del circuito in prova e cau¬ 
sare quindi degli errori nella fre¬ 
quenza misurata. 

— Desiderando utilizzare Io stru¬ 
mento come «grid-dip-meter» rila¬ 
sciare il pulsante OND. DIP. (2) e 
regolare il comando AZZERAMEN¬ 
TO (3) in modo tale che l'indice 
dello strumento si porti verso il cen¬ 
tro scala. 

Variando la frequenza dal mini¬ 
mo al massimo e intercambiando le 
bobine, l'indicazione dello strumen¬ 
to subisce delle variazioni, può esse¬ 
re perciò necessario ritoccare la sen¬ 
sibilità di volta in volta in modo 
da riportare l'indice nella posizione 
opportuna. Avvicinando la bobina 
del Megaciclimetro al circuito in e- 
same, si regoli lentamente la fre¬ 
quenza fino a quando si osserva una 
rapida e brusca diminuzione dell' 
indicazione dello strumento, ossia 
della corrente del circuito oscillan¬ 
te, per tale posizione si leggerà sul¬ 
la scala di frequenza, tenendo conto 
della bobina montata, direttamente 
il valore di frequenza del circuito 
in esame. 

NelTosservare la diminuzione del¬ 
la corrente, si tenga presente che 
questa varia al variare della sinto¬ 
nia; si consiglia pertanto di esegui¬ 
re alcune misure su circuiti con ca¬ 
ratteristiche note, per prendere fa¬ 
miliarità con i sistemi di accoppia¬ 
mento e col comportamento genera¬ 
le dell'apparecchio, onde evitare di 
incorrere in errori grossolani, o di 
supporre inesistenti disfunzioni del¬ 
l'apparecchio. 

— Per utilizzare l'apparecchio co¬ 
me generatore di barre, predispor¬ 
re il pulsante (2) in posizione DIP; 
inserire le barre orizzontali o quel¬ 
le verticali o entrambe agendo sui 
pulsanti BARRE (4). Inserire nella 
testa esplorativa la bobina relativa 
alla frequenza del canale di emis¬ 
sione sul quale si vuole provare il 
televisore ed accoppiare il Megaci¬ 
climetro al circuito d'antenna del 


televisore; l'accoppiamento dovrà 
essere tale da non sovraccaricare il 
circuito di ingresso, ma d’altra parte 
dovrà essere sufficiente per produr¬ 
re un'immagine ben contrastata. 

Per ottenere una figura assoluta- 
mente stabile è opportuno sincroniz¬ 
zare il circuito generatore di barre 
alla scansione orizzontale del tele¬ 
visore; cosa facile da ottenere, ap¬ 
plicando alle boccole INGR. 
SINCR. (6) degli impulsi a fre¬ 
quenza di riga che possono essere 
agevolmente ottenuti mediante un 
conduttore semplicemente avvicina¬ 
to alla gabbia EAT del televisore 
in prova. 

APPLICAZIONI PRATICHE 

Il campo di applicazione di un 
Megaciclimetro è assai vasto: si può 
infatti dire che esso si rende utile 
tutte le volte che si abbia a che 
fare con dei circuiti oscillanti. 

Poiché non sarebbe evidentemen¬ 
te possibile elencare tutti i vari 
impieghi, accenneremo alle norme 
di carattere generale ed alle appli¬ 
cazioni che ci sembrano più tipiche 
e dalle quali è possibile ricavare il 
principio per applicazioni partico¬ 
lari. 

L'impiego normale del Megacicli¬ 
metro consiste nella misura della 
frequenza di accordo, dei circuiti 
oscillanti, di cui diamo qualche e- 
sempio nei primi tre capoversi; se¬ 
guono poi alcuni impieghi parti¬ 
colari: 

1) Messa a punto dei circuiti di 
media frequenza di un televi¬ 
sore 

I circuiti a frequenza intermedia 
tra di loro spostati in frequenza ed 
a larga banda passante, possono 
essere assai convenientemente mes¬ 
si a punto con il Megaciclimetro. 

Tali circuiti sono generalmente 
del tipo a nucleo regolabile di ferri¬ 
te, in tal caso, mantenendo la fre¬ 
quenza del Megaciclimetro sul va¬ 
lore di taratura, basterà spostare 
il nucleo fino ad ottenere l'indica¬ 
zione dell'accordo. 

Assai conveniente è pure il con¬ 
trollo della frequenza dell'oscillato¬ 
re locale, facilmente ricavabile me¬ 


diante il Megaciclimetro nella fun¬ 
zione di ondametro. 

2) Messa a punto di circuiti 
oscillanti trasmittenti 

L'uso del Megaciclimetro è uti¬ 
lissimo per eseguire l'accordo pre¬ 
ventivo dei vari stadi, mentre l'ali¬ 
mentazione anodica è esclusa. Si 
tenga presente che i tubi elettronici 
debbono essere inseriti nei rispetti¬ 
vi zoccoli ed il circuito deve risul¬ 
tare completo. 

Eseguendo l'accordo, anche ap¬ 
prossimativo, prima di inserire T 
alimentazione anodica allo stadio fi- 



Fig. 5 - Accoppiamento delVapparecchio 
per neutralizzare un circuito trasmitten¬ 
te. 



Fig. 6 - Accoppiamento da effettuare per 
Vindicazione relativa del Q di circuiti. 
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naie si evita, come è noto, di pro¬ 
vocare una dissipazione eccessiva 
di calore nel tubo finale, che po¬ 
trebbe danneggiare gravemente il 
tubo stesso. Inoltre si eviterà di ese¬ 
guire accordi su armoniche o altre 
frequenze spurie. 

3) Messa a punto di stadi 
moltiplicatori 

Nel caso di stadi moltiplicatori 
di frequenza la messa a punto dei 
vari circuiti può risultare assai dif¬ 
ficoltosa essendo possibile eseguire 
raccordo su un’armonica piutto¬ 
sto che su un’altra. 




Fig. 8 - Accoppiamento capacitivo per 
la misura della frequenza di risonanza 
d’antenna. 


Disponendo invece del Megacicli- 
climetro si potrà, anche prima di 
mettere in funzione Tapparecchio, 
accordare il circuito oscillante in 
questione sulla armonica desiderata, 
evitando in maniera assoluta qual¬ 
siasi falso accordo. 

4) Controllo di bobine d’arresto 

Nella bobina d’arresto per alta 
frequenza occorre verificare che la 
frequenza propria di risonanza, de¬ 
terminata dall’induttanza e dalla ca¬ 
pacità distribuita, risulti fuori del¬ 
la banda di frequenza impiegata. 

Allo scopo si disponga la bobina 
d’arresto in prova in prossimità del 
Megaciclimetro e, con terminali a- 
perti (vedi fig. 4) . Si impieghi 1’ 
apparecchio nella funzione di grid- 
dip, il Megaciclimetro misurerà 
direttamente la frequenza di riso¬ 
nanza. 

5) Neutralizzazione di circuiti 
trasmittenti 

Si usi l’apparecchio come grid-dip. 

Dopo aver interrotto l’alimenta¬ 
zione anodica al trasmettitore, si 
accoppi l’apparecchio al circuito vo¬ 
lano di griglia dello stadio da neu¬ 
tralizzare, o nel caso di accoppia¬ 
mento capacitivo al circuito di plac¬ 
ca dello stadio precedente (vedi 
fig. 5). Si intende che tale circuito 
deve essere già stato sintonizzato 
alla frequenza esatta. 

L’accoppiamento deve essere 
piuttosto stretto e lo strumento de¬ 
ve indicare la massima risonanza 
(minima deviazione). 

La neutralizzazione è raggiunta 
quando, rotando il condensatore 
variabile del circuito anodico dell’ 
amplificatore, non si avverte nes¬ 
suna deviazione dell’indice dello 
strumento. 

Un altro sistema consiste nell’u- 
sare lo strumento come ondametro: 
in questo caso si tolga l’alta tensio¬ 
ne dello stadio amplificatore da neu¬ 
tralizzare, lasciando in funzione lo 
stadio pilota. 

Si accoppi l’apparecchio, sintoniz¬ 
zato alla frequenza del pilota, al 
circuito anodico dell’amplificatore. 
Il condensatore di neutralizzazione 
deve essere regolato fino a che lo 
strumento non dà più nessuna in¬ 
dicazione. 


6) Indicazione relativa del «Q» 

di circuiti 

Al circuito in esame si accoppi il 
il Megaciclimetro usato come grid- 
dip (vedi fig. 6) e lo si porti al 
massimo di risonanza, seguendo 1’ 
indicazione di un voltmetro a val¬ 
vola. 

Si varii in senso e nell’altro la 
frequenza emessa dal Megaciclime¬ 
tro, in modo che il voltmetro a val¬ 
vola dia una indicazione pari a cir¬ 
ca il 70% di quella corrispondente 
alla frequenza di risonanza. 

Il fattore di merito «Q» del cir¬ 
cuito si calcola con la formula 

Fr 

Q - -- 

AF 

in cui Fr è la frequenza di risonan¬ 
za e AF la differenza fra le due 
frequenze fuori risonanza trovate. 

L’accoppiamento deve essere ini¬ 
zialmente scelto in modo da avere 
la massima lettura del voltmetro a 
valvola e deve poi rimanere immu¬ 
tato durante il resto dell’operazione. 

Se il fattore di merito è molto 
grande, può essere necessario deter¬ 
minare la frequenza con un rivela¬ 
tore tarato, perché i punti fuori ri¬ 
sonanza risultano troppo vicini fra 
loro per poter essere letti accurata¬ 
mente sulla scala dell’apparecchio. 

7) Misura della frequenza 
di risonanza d’antenna 

Si usa l’apparecchio come grid- 
dip. L’accoppiamento deve essere 
fatto in un punto a bassa impeden¬ 
za (ventre di corrente, come mo¬ 
stra la fig. 7) ; questo coincide col 
centro nelle antenne a mezza onda, 
mentre in quelle più lunghe dista 
da una estremità di un numero di¬ 
spari di quarti d’onda. 

(Si tenga presente che un’anten¬ 
na a onda intera non risulta a mez¬ 
za onda alla metà esatta della sua 
frequenza di risonanza a causa de¬ 
gli effetti di estremità; pertanto è 
necessario effettuare le relative mi¬ 
sure sempre, su una antenna posta 
nelle condizioni reali di funziona¬ 
mento) . 

La misura deve essere eseguita 
con l’antenna quanto più possibile 
prossima alla sua posizione finale 
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di funzionamento, poiché se com¬ 
piuta su una stessa antenna di di¬ 
verse posizioni, si possono notare 
delle differenze di risonanza sor¬ 
prendenti, Se è praticamente impos¬ 
sibile raggiungere un punto a bassa 
impedenza, si può eseguire una mi¬ 
sura in un punto ad alta impeden¬ 
za (ventre di tensione), usando un 
accoppiamento capacitivo come mo¬ 
stra la fig. 8. 

Quando il punto ad alta impe¬ 
denza è una delle estremità, Teffet- 
to di estremità verrà alterato dalla 
presenza deirapparecchio e la fre¬ 
quenza di risonanza delFantenna di¬ 
minuirà leggermente. Di questo fat¬ 
to bisogna tener conto delle misu¬ 
re, che daranno un valore dal 2% 
al 5% minore di quello che si a- 
vrebbe se Tapparecchio fosse in un 
altro punto. 

Durante la misura, la linea di ali¬ 
mentazione non deve essere colle¬ 
gata airantenna. Si troverà la vera 
risonanza delFantenna soltanto se 
la linea di alimentazione sarà esat¬ 
tamente adattata oppure chiusa su 
una resistenza; in caso contrario la 
linea di alimentazione presenta u- 
na reattanza, che altera la lunghez¬ 
za elettrica deH’antenna stessa. 

Se l’antenna deve essere normal¬ 
mente usata con il centro aperto, 
questo va cortocircuitato durante la 
misura, con un filo il più corto pos¬ 
sibile. Questa operazione deve es¬ 
sere eseguita anche sui dipoli ripie¬ 
gati. 

8) Correzione di taratura di linee 

di alimentazione sintonizzate 

Si usa Tapparecchio come grid- 
dip e si misura la frequenza di ri¬ 
sonanza del circuito sintonizzato 
in serie od in parallelo alle estre¬ 
mità della linea di alimentazione dal 
lato trasmettitore. Se non si riesce 
ad avere risonanza alla frequenza 
desiderata, occorre modificare il 
circuito sintonizzato o la lunghezza 
della linea di alimentazione a se¬ 
conda della frequenza di risonanza 
trovata. 

9) Linee di alimentazione 

non sintonizzate 

Dopo aver regolato l’antenna al¬ 
la giusta lunghezza, si può connet¬ 
tere alla stessa una linea di alimen¬ 


tazione non sintonizzata impiegan¬ 
do un opportuno sistema di adatta¬ 
mento. 

L’adattamento d’impedenza può 
essere eseguito impiegando un ponte 
d’impedenza per trasmissione o un 
indicatore di onde stazionarie e u- 
sando contemporaneamente il Mega- 
ciclimetro (sintonizzato alla fre¬ 
quenza di risonanza dell’antenna) 
come generatore di segnali. 

Il dispositivo adattatore di impe¬ 
denza deve essere regolato in modo 
da portare il rapporto di onde sta¬ 
zionarie quanto più possibile pros¬ 
simo a 1. 

Se tale rapporto rimane notevol¬ 
mente discosto dall’unità, significa 
che il sistema di adattamento è ina¬ 
datto, oppure che la risonanza del¬ 
l’antenna è variata. 

Quest’ultimo caso può essere ve¬ 
rificato variando leggermente la fre¬ 
quenza emessa dall’oscillatore fino a 
trovare il migliore rapporto di onde 
stazionarie, cui corrisponde la riso¬ 
nanza dell’antenna. 

Se necessario, si può allora modi¬ 
ficare la lunghezza fino ad ottenere 
l’adatto rapporto di onde staziona¬ 
rie alla frequenza desiderata. 

10) Misura di induttanza 
e capacità 

Disponendo di induttanza o di 
condensatori di valore noto è possi¬ 
bile realizzare rispettivamente altre 
capacità o induttanze dai circuiti ri¬ 
sonanti parallelo. Misurando la fre¬ 
quenza di risonanza dei circuiti co¬ 
sì ottenuti è possibile ricavare, con 
un semplice calcolo, il valore del 
componente con una buona appros¬ 
simazione. 

Se si dispone, tra l’altro, di un 
condensatore campione dotato di 
scala e di curva di taratura, la sin¬ 
tonia fornisce immediatamente per 
differenza delle due letture del 
condensatore campione il valore 
della capacità aggiunta in parallelo 
al circuito risonante parallelo. 

Queste misure sono particolar¬ 
mente importanti quando si deside¬ 
ri ad esempio realizzare un gruppo 
di alta frequenza, (per un ricevi¬ 
tore autocostruito ad esempio), o 
per verificare l’effettiva copertura 
di banda di un condensatore varia¬ 


bile ed un’induttanza come pure la 
possibilità di ritocco di banda tra¬ 
mite le viti di taratura in ferrite del¬ 
le induttanze. 

11) Misura della qualità dì modu-^ 
lazìone oltre che del campo 
generato da un trasmettitore 

L’elevata sensibilità dell’EP 518 
impiegato come ondametro permet¬ 
te agevolmente il controllo del cam¬ 
po generato da un trasmettitore. 

Basterà accoppiare, anche alla 
buona, (con qualche spira avvolta 
sulla bobina relativa alla banda di 
lavoro) un tratto di conduttore co¬ 
me dipolo approssimativamente 
calcolato per la frequenza di lavo¬ 
ro. 

Così pure i terminali previsti 
permetteranno, come si è già accen¬ 
nato, il controllo della modulazio¬ 
ne. 

N.B. Per queste ultime applica¬ 
zioni lo strumento, oltre che per i 
laboratori di elettronica in genere, 
si presta come strumento utilissimo 
per l’attività dei radioamatori. 

Diciamo pure che di fatto esso è 

10 strumento che, in ordine di im¬ 
portanza, viene subito dopo l’ana¬ 
lizzatore o tester provacircuiti. 

MANUTENZIONE 

L’EP 518 è stato costruito con ac¬ 
corgimenti meccanici atti a per¬ 
metterne l’impiego per gli usi più 
vari con un insieme compatto ed ec¬ 
cezionalmente robusto. 

Tutta la manutenzione si riduce 
in pratica alla sostituzione periodi¬ 
ca delle 4 pile da 4,5 V. La veri¬ 
fica della loro efficenza può venire 
condotta con estrema facilità misu¬ 
rando con un voltmetro a basso con¬ 
sumo la tensione presente ai capi 
delle boccole di massa ed uscita di 
bassa frequenza (7), dopo avere 
rotato del tutto in senso antiorario 

11 comando di azzeramento (vedi 
fig. 1). La lettura dovrà essere com¬ 
presa tra i 5,5 ed i 4,5 V. 

Comunque, dovendo lasciare i- 
nattivo lo strumento per lungo tem¬ 
po, si consiglia di rimuovere le 
pile per evitare che il loro deterio¬ 
ramento provochi l’ossidazione e la 
corrosione dei terminali di connes¬ 
sione. 
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FILTRO AUDIO 
REGOLABILE 


1 filtro che descriviamo ha 
effettivamente la particola¬ 
rità di provocare una for¬ 
te attenuazione delle interferenze 
dovute a battimenti od altri distur¬ 
bi vari, e può essere costruito in 
brevissimo tempo. 

Questo dispositivo è della massi¬ 
ma semplicità di funzionamento 
poiché deve essere inserito ester¬ 
namente fra Tuscita di bassa fre¬ 
quenza del ricevitore e la cuffia del- 
Toperatore. 

La perdita di potenza, dovuta al 
suo inserimento nel circuito di usci¬ 
ta, è praticamente trascurabile e 
non superiore a quella dovuta, ad 
altri filtri dello stesso genere. 

Il circuito del filtro, come mo¬ 
stra la figura 1, è costituito da due 
sezioni: la prima è un filtro passa¬ 
banda con larghezza di 55 ^ 2000 
Hz, il cui compito è ridurre l’am¬ 
piezza di banda della bassa fre¬ 
quenza, ma in modo che il parlato 
sia sempre chiaramente compren¬ 
sibile. 

La curva di risposta di taTe se¬ 
zione è rappresentata in figura 2A. 
La seconda sezione non è altro che 
un filtro di assorbimento, regolabile, 


molto efficace, il cui compito è quel¬ 
lo di eliminare quei segnali conti¬ 
nui a frequenza acustica indeside¬ 
rati e dovuti ovviamente al batti¬ 
mento fra due emittenti. Esso è 
sintonizzabile fra 350 e 6000 Hz e 
la sua risposta è illustrata in figura 
2B. 

La curva complessiva di risposta 
dei due filtri è invece visibile in 
figura 2C. 

Il buco che si osserva in questa 
curva di risposta, e che può essere 
spostato a piacere, praticamente ha 
ben poco effetto nella resa dello 
spettro audio e, se non è presente 
alcun battimento, può essere rego¬ 
lato in modo da ottenere la migliore 
qualità di riproduzione. 

LO SCHEMA ELETTRICO 

La figura 3 illustra lo schema 
elettrico del filtro nel suo insieme, 
e ciò il filtro passa-basso a pi-greco 
di costante «k» ed il filtro a T pas- 
sa-alto. 

Con questo sistema si ottiene lo 
scopo di usare il minimo numero 
di induttori e di conseguire, fuori 




Fig. 1 - Schema di principio del filtro audio. 


Cap. LC. P. MASSA 


della banda passante, una attenua¬ 
zione costantemente crescente. 

Il circuito sintonizzabile si basa 
sul funzionamento del classico Pon¬ 
te di Wien. 

La figura 4 illustra il funziona¬ 
mento basilare di questo tipico 
circuito. Ad una data frequenza 

1 

f - - 

2 Ti: RC 

l’impedenza della combinazione CR 
in parallelo, che chiameremo Z, 
corrisponde alla metà della com¬ 
binazione CR in serie, come mostra- ' 
to dalla fig. 4B. Poiché gli altri re- 
sistori del circuito hanno dei valo¬ 
ri parimenti proporzionali, il pon¬ 
te risulta bilanciato e perciò su ta¬ 
le frequenza in cuffia non si sen¬ 
tirà alcun segnale mentre per le al¬ 
tre frequenze il ponte è sbilanciato; 
pertanto saranno udibili i relativi 
segnali. 

Agendo in modo da variare il 
valore delle resistenze R si può sin¬ 
tonizzare il ponte in maniera da 
escludere la frequenza indesiderata. 

Si osserva inoltre che nel circuito 
è visibile un potenziometro da 1 kLì 
il cui compito è mantenere Tequi- , 
librio in presenza di eventuali dif¬ 
ferenze, rispetto ai valori nominali, 
che si possono riscontrare per i con¬ 
densatori da 0,04 ;iiF e per eventua- l 
li errori di allineamento dei due | 
potenziometri, che sono calettati 
sullo stesso asse. 

In pratica questo potenziometro 
deve essere ritoccato una volta tan¬ 
to. 

L’uscita del filtro è avviata alla 
cuffia attraverso due resistori da 
33 kn ed un trasformatore. I due 
resistori hanno il compito di bilan¬ 
ciare la capacitanza deH’avvolgi- | 

mento del trasformatore a terra, 
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Fig. 5 - Schema elettrico completo del filtro audio per la eliminazione delle interferenze in bassa frequenza. 


poiché altrimenti si ridurrebbe V 
acutezza della frequenza che si de¬ 
sidera eliminare. 

COSTRUZIONE 
E FUNZIONAMENTO 

La costruzione del filtro non pre¬ 
senta difficoltà. Per eliminare il 
più possibile le capacità parassite 
dovute ai componenti il Ponte di 
Wien, il cablaggio dei resistori da 
33 kn deve essere il più corto pos¬ 
sibile. 



Fig. 4 - Schema di principio di un 



juito a ponte di Wien. 
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Fig. 5 - Schema elettrico di un filtro passa-basso in cui non sono usati induttori. 


L’insieme dei componenti, a mon¬ 
taggio avvenuto, può essere con¬ 
tenuto in una scatola metallica od 
anche di plastica. 

Prima di chiudere il coperchio 
occorrerà regolare i potenziometri 
in modo che il livello dei segnali 
udibili in cuffia sia soddisfacente. 
Qualora si incontrino delle difficol¬ 
tà nella regolazione può essere op¬ 
portuno sostituire i resistori da 
33 kn con altri esemplari fino a 
trovarne due che abbiano effettiva¬ 
mente lo stesso valore. 


Per controllare refficienza del fil¬ 
tro è consigliabile sintonizzare il 
ricevitore su una stazione a modu¬ 
lazione di ampiezza facendola in¬ 
terferire dal generatore di segnali 
oppure, se esiste, dal dispositivo di 
beat. 

In queste condizioni si regole¬ 
ranno i comandi, relativi ai due 
potenziometri calettati sullo stesso 
asse in modo da eliminare l’inter¬ 
ferenza. Come abbiamo detto per 
ottenere i migliori risultati può es¬ 
sere opportuno ritoccare i comandi 
del potenziometro PI. 


Il circuito di figura 1 è ovvia¬ 
mente quello che consente di otte¬ 
nere i migliori risultati. Qualora, 
però, si desiderasse realizzare un 
circuito similare in cui non siano 
impiegati degli induttori, è possibi¬ 
le orientarsi verso il circuito di fi¬ 
gura 5 il quale presenta una lar¬ 
ghezza di banda piuttosto ampia 
che va da 200 a 5000 Hz e la cui 
curva di risposta non ha certo la 
forma ideale. 

Per questa soluzione, la relativa 
inserzione deve essere fatta nei pun¬ 
ti «X» «X» indicati in figura 3. 


INAUGURATA IN OLANDA UNA STAZIONE PER COMUNICAZIONI VIA SATELLITE 

In Olanda è stata inaugurata una stazione per comunicazioni via satellite. La stazione, costruita nelFambito del 
programma di potenziamento^ del Servizio Postale olandese, è la prima di questo genere in Olanda. Opererà via 
Intelsat IV, che staziona al di sopra delVOceano Atlantico. La maggior parte delle apparecchiature, inclusi tra-- 
smettitori, ricevitori ed amplificatori, ecc. sono state fornite dal Reparto Telecomunicazioni Philips di Hilversum. 

Una volta in funzione, sarà possibile ottenere collegamenti diretti con gli Siati Uniti, il Canada ed Israele e si 
potranno raggiungere perfino le Antille e la Guayana Olandese. 



Un hobby intelligente 


divento ranosonstope 


e per cominciare, il nominativo ufficiale d'ascolto 
basta iscrìversi airARI 

filiazione della "International Amateur Radio Union" 

in più riceverai tutti ì mesi 

psdio pivisto 

organo ufficiale dell'associazione. 

Richiedi l'opuscolo informativo allegando L. 100 in francobolli per rimborso spese di spedizione a: 
ASSOCIAZIONE RADIOTECNICA ITALIANA Via D. Scarlatti 31 - 20124 Milano 
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LA CORRENTE ELEnRICA 
E L’ORGANISMO UMANO 

seconda parte di Piero SOATl 



el corpo umano la resisten¬ 
za elettrica diminuisce con 
Taumentare della corrente, 
della tensione e del tempo. Quan¬ 
do però il corpo stesso è stato sog¬ 
getto ad ampie scottature, sia per 
contatto che per scariche elettriche 
dovute alhalta tensione, si adotta il 
valore medio di resistenza di 500 O. 

La fibrillazione ventricolare è 
una delle conseguenze più pericolo¬ 
se delle scosse elettriche perché, in 
questo caso, la rianimazione non 
ha alcun effetto pratico senza Tim- 
mediato impiego di una attrezzatu¬ 
ra particolare che, in genere, è in 
dotazione dei maggiori ospedali e 
dei mezzi attrezzati appositamente 
per questo scopo. 

Per fibrillazione ventricolare si 
intende una grave aritmia cardiaca 
in cui non si ha una contrazione 
sufficiente di modo che il cuore non 
è più in grado di svolgere la sua 
funzione di pompa. Ciò è dovuto 
al fatto che le miofibrille ventrico¬ 
lari si contraggono disordinatamen¬ 
te dando Timpressione, secondo un 
ben trovato paragone, di vermi che 
si contraggono, 

E’ perciò di grande importanza 
stabilire la corrente minima che può 
provocare la fibrillazione ventrico¬ 
lare; appare tuttavia evidente che, 
prove di questo genere, non possono 
essere effettuate direttamente sulL 
uomo e pertanto Punica possibilità 
è quella di eseguire esperimenti su¬ 
gli animali. 

A parte la scarsa affidabilità che 
si può fare su questo genere di e- 
strapolarizzazione, bisogna ammet¬ 
tere che oggigiorno si dispone altre¬ 
sì di pochi dati quantitativi. Gli 
esperimenti più validi sono, comun¬ 


que, quelli eseguiti su animali il cui 
cuore aveva le stesse dimensioni del 
cuore umano, come ad esempio le 
pecore. 

In questo caso i risultati più at¬ 
tendibili sono stati ottenuti appli¬ 
cando un elettrodo ad una zampa 
anteriore delPanimale e Paltro elet¬ 
trodo alla opposta zampa posterio¬ 
re. 

Gli sperimentatori stabilirono, at¬ 
tenendosi al suddetto metodo, le 
correnti minime di fibrillazione me¬ 
diante una serie di otto prove effet¬ 
tuate su quattro differenti tipi di 
animali. 

La figura 9 si riferisce alla rela¬ 
zione fra la corrente di fibrillazione 
a 60 Hz e la durata delle scosse 
elettriche, osservata sulle pecore, 
mentre la figura 10 si riferisce ad 
una serie di identici esperimenti fat¬ 
ti sui cani. 

Si è potuto constatare in pratica 
che il rapporto corrente-tempo po¬ 
teva essere espresso dalla relazione 
I ::z k/ V t in cui I si riferisce al va¬ 
lore efficace della corrente espressa 
in milliampère e t al tempo espres¬ 
so in secondi. 

Riferendoci così ai valori ottenu¬ 
ti su animali del peso di 70 kg, si 
può adottare lo stesso valore di k 
per Luomo. Ciò consente di stabi¬ 
lire che per Luomo il fattore k è 
compreso fra i valori di 165 mA 
s^^' e 185 mA s'^L 

Pertanto, con una probabilità di 
errore dello 0,5%, si può ammette¬ 
re che la corrente minima che può 
dare luogo a fenomeni di fibrilla¬ 
zione ventricolare in un corpo uma¬ 
no abbia un valore efficace di 
165/ V t mA e 185/ V t mA. 



Durata àeì/a scossa (s) 


Fig. 9 - Rapporto fra durata della scos¬ 
sa e corrente di fibrillazione a 60 Hz 
su delle pecore. • = punti sperimentali, 
o = punti teorici. A = retta corrispon¬ 
dente al 99,5%. B = retta corrisponden¬ 
te al 50%. C = retta corrispondente al¬ 
lo 0,5% cioè animali del peso di 70 kg 
compreso Vuomo. D = retta corrispon¬ 
dente allo 0,5%. 



Fig. 10 - Diagramma identico a quello 
della figura 9 ma relativo ai cani. 
• = punti sperimentali, o = punti teo¬ 
rici. A — retta corrispondente al 50% 
B = retta corrispondente allo 0,5%. 
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Fig. 11 - Diagramma relativo alle 
correnti innocue, pericolose e di 
fibrillazione per correnti a 60 Hz. 


Assumendo il valore della resi¬ 
stenza del corpo di 500 Fi, per mez¬ 
zo di alcuni semplici passaggi ma¬ 
tematici si può arrivare alla conclu¬ 
sione che, alla suddetta relazione, 
corrisponde una energia minima 
che può provocare la fibrillazione 
compresa fra 13,6 e 17,1 W. 

Ovviamente tali valori hanno e- 
sclusivamente carattere indicativo e 
la loro validità è limitata a delle 
scosse la cui durata sia compresa 
fra mezzo ciclo e cinque cicli car¬ 
diaci, essendo questo il campo di 
durata preso in considerazione du¬ 
rante le prove. 

I suddetti casi di fibrillazione so¬ 
no stati ottenuti con corrente a 60 
Hz ma possono essere considerati 
validi anche per la frequenza di 
50 Hz considerata la piattezza delle 
curve di soglia di percezione della 
corrente di rilascio in tale gamma 
di frequenze. 

II grafico di figura 11 si riferi¬ 
sce ai limiti di pericolosità delle cor¬ 
renti di rilascio e di quelle di fi¬ 
brillazione. 

Può essere molto utile conoscere 
Tenergia di soglia che può dare luo¬ 
go a fenomeni di fibrillazione nel 
caso di correnti impulsive: in gene¬ 


re questo valore è più elevato ri¬ 
spetto a quello della corrente alter¬ 
nata e può considerarsi uguale a due 
volte il valore già indicato di 13,6 
W e cioè 27 W. 

Prove eseguite recentemente sui 
cani mediante la scarica di conden¬ 
satori hanno consentito di stabilire 
che scariche delPordine di 50 W 
non hanno provocato la fibrillazio¬ 
ne, che invece si è manifestata per 
scariche comprese fra 80 e 150 W, 
a seconda degli esemplari esamina¬ 
ti. 

Di conseguenza sembrerebbe op¬ 
portuno considerare pericolose per 
Tuomo scariche impulsive superiori 
ai 50 W. 

La figura 12 si riferisce al crite¬ 
rio che è stato proposto allo scopo 
di stabilire la soglia di pericolosità 
di scariche elettriche. La linea ret¬ 
ta indica l’andamento della costan¬ 
te di tempo dell’intero circuito di 
scarica sulla base del valore di 
50 W. 

I punti neri corrispondono a sedi¬ 
ci casi di incidenti dovuti per Tap- 
punto a brusche scariche subite da 
uomini per contatti con gli elettro¬ 
di di condensatori carichi. Le per¬ 
sone che hanno subito tali scariche 



7 100 1000 10000 mooo 

Costante dì tempo (s) 


Fig. 12 - Criterio adottato per 
rilevare la soglia di pericolo¬ 
sità della scariche elettriche. 
I punti neri si riferiscono a 
16 casi di incidenti. 


al di sotto del valore di soglia di 

50 W, hanno effettivamente ripor¬ 
tato lievissimi danni. 

Le scosse impulsive di intensità 
inferiore a quelle indicate, pur es¬ 
sendo sgradevoli, possono non es¬ 
sere dannose. 

Anche in questo caso esperimenti 
di laboratorio hanno fatto ritenere 
che la soglia di un impulso spiace¬ 
vole possa essere fissata a 0,25 W. 

51 tratta di un dato molto importan¬ 
te per tutti coloro che per ragioni 
di lavoro siano soggetti a ricevere 
delle scosse elettriche di questo ge¬ 
nere. Infatti, mentre scosse di que¬ 
sta entità possono essere assorbite 
senza alcuna conseguenza dal corpo 



frequenza (Nz) 


Fig. 13 - Effetto della frequenza sul va¬ 
lore della corrente di rilascio (solo uo¬ 
mini). Uaumento della frequenza pro¬ 
voca un aumento della pericolosità del¬ 
la corrente. 


umano, se ripetute con frequenza, 
più volte al giorno, possono produr¬ 
re oltre che a delle forti reazioni 
immediate, dei danni permanenti al 
sistema nervoso. 

Purtroppo mancano tuttora altri 
dati che permettono di stabilire il 
limite della intensità di corrente ol¬ 
tre il quale si possano verificare 
gravi anomalie al sistema nervoso. 

La tabella 1 è di notevole im¬ 
portanza perché si riferisce ad una 
serie di incidenti subiti da 17 per¬ 
sone a causa di scariche impulsive, 
osservati in alcuni paesi esteri. 

Questi dati si riferiscono ad una 
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resistenza del corpo umano valutata 
in 500 rt. 

Le bruciature dovute a incidenti 
elettrici possono essere di due tipi 
distinti: elettrica e termica. Le pri¬ 
me, cioè le bruciature di origine e- 
lettrica sono dovute alla corrente 
che attraversa i tessuti, ed esse, pur 
‘ essendo molto lente a guarire, rara- 
[ mente possono infettarsi. Le brucia¬ 


ture di origine termica possono es¬ 
sere invece causate da conduttori 
sovrariscaldati, ad esempio a causa 
di cortocircuito o comunque a pas¬ 
saggio di una corrente superiore al¬ 
la norma, da archi elettrici od altri 
fenomeni del genere. 

Se la corrente a livello della cor¬ 
rente di rilascio attraversa il corpo 
umano per un sensibile periodo di 


tempo può dare luogo a delle bru¬ 
ciature profonde le quali possono 
avere ambedue le suddette caratte¬ 
ristiche. 

Terminiamo pertanto queste note 
precisando che: 

a) una corrente che abbia valore 
superiore alla corrente di rila¬ 
scio può provocare la perdita di 
conoscenza, collasso e morte. 




T 

ABELLA I, - Incidenti ad esseri umani, dovuti a correnti impulsive. 

N. 

Luogo 

Anno 

Costante 
di tempo 
(ps) 

Tensione 

(kV) 

Corrente 

(A) 

Quantità 
di carica 
(me) 

Energia 

(Ws) 

Note 1 

1 

Inghilterra 

1936 

0,99 

750 

1250 

1,2 

385 

Figure di Lichtenberg dietro le orecchie 
e sul petto. Stato di shock. 

2 

U.S.A. 

1950 

2,5 

60 

120 

0,3 

9 

Nessuna traccia di scariche sul corpo. 
Mal di capo per tre giorni. 

3 

Giappone 

1942-43 

6,0 

50 

100 

0,6 

15 

Semi-incoscienza e vertigini per breve 
tempo. 

4 

Giappone 

1950 

7,8 

960 

1600 

12,5 

5000 

Persa la visibilità da un occhio. Males¬ 
sere e stato di shock. Nessuna traccia 
di scariche sul corpo. 

5 

Francia 

1948 

8,3 

228 

456 

^ 3,8 

429 

Figure di Lichtenberg. Reazioni musco¬ 
lari intense e paralisi temporanea del¬ 
la mano. 

6 

Giappone 

1942 

62,5 

80 

160 

10 

400 

Paralisi parziale per tre ore. 

7 

U.S.A. 

1937 

100 

500 

1000 

100 

25000 

Figure di Lichtenberg. Reazioni musco¬ 
lari intense e dolorose. Bruciature pro¬ 
fonde. Paralisi per 16 ore. Percorso 
della corrente dalPaddome ai piedi. 

8 

Svezia 

1948 

1200 

25 

42 

50 

520 

Perdita di conoscenza e paralisi per bre¬ 
ve tempo. 

9 

Giappone 

1942-43 

1200 

5 

8 1 

10 

21 

Bruciatura sulla pianta del piede. 

10 

Svizzera 

1944 

3200 

17,5 

30 

96 

720 

Ferite su braccio e mano. 

11 

U.S.A. 

1958 

3750 

20 

40 

15 

1500 

Stato di shock per tre ore. Percorso 
della corrente da mano a mano, nes¬ 
suna bruciatura. 

12 

Svizzera 

1950 

4070 

17,5 

16 

66 

264 

Due uomini in serie, entrambi riportano 
ferite. 

13 

Svizzera 

1949 

11180 

6 

12 j 

134 

402 

Bruciature sui calcagni. 

14 

Svezia 

1950 

35000 

2 

4 

140 

140 

Commozione cerebrale, dovuta a caduta. 

15 

Inghilterra 

1959 

57000 

4 

8 

456 

912 

Bruciature profonde che hanno richiesto 
un mese per la guarigione. Percorso 
della corrente dal braccio superiore 
destro alla parte bassa frontale del 
torace. 

16 

U.S.A. 

1954 

106000 

0,5 1 

1 

Scarii 

106 

che oscilla 

26,5 

torie 

Caduta al suolo della vittima, stato di 
shock e pallore ma senza danni. Per¬ 
corso della corrente tra le mani, nes¬ 
suna bruciatura. 

17 

Svezia 

1952 


1/2--1 

— 

— 

24 

Elettrocuzione. Lievi bruciature sulle 
dita. 
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TABELLA 2 


Effcuo 


Lieve sensazione sulla mano. 

Soglia di percezione. 

Scossa non dolorosa, non si perde il controllo muscolare 
Scossa dolorosa, non si perde il controllo muscolare . 

Scossa dolorosa, soglia di rilascio. 

Scossa dolorosa e grave, contrazione muscolare, respira¬ 
zione difficile. 

Possibile fibrillazione ventricolare. 

Scosse della durata di tre secondi. 

Scosse brevi (t in secondi). 

Impulsi ad alta tensione . . -.. . , . 


Corrente continua 


Corrente alternata 
(mA) 


(mA) 

60 

Hz 

IO kHz 

Uomini 

Donne 

Uomini 

Donne 

Uomini 

Donne 

1 

0,6 

0,4 

03 

7 

5 

5,2 

53 

l.l ■ 

0.7 

12 

8 

9 

6 

LE 

L2 

17 

11 

62 

41 

9 

6 

55 

37 

76 

51 

16 

10,5 

75 

50 

90 

60 

25 

15 

94 

63 

— 

— ‘ 

— 

— 

’ — 

— 

500 

500 

100 

100 

— 

— 


— 

165/ V t 

Energi. 

165/Vt 

a (Ws) 



50 

1 

1 13,6 

1 

1 - 

1 - 


b) una corrente che attraversi il 
torace, i centri nervosi che con¬ 
trollano la respirazione e la te¬ 
sta può provocare il blocco del¬ 
la respirazione stessa. Si tratta 
di una anomalia molto grave la 
quale può persistere anche dopo 
che si è provveduto ad interrom¬ 
pere la corrente. Ed è per que¬ 
sto motivo che per prevenire la 
soffocazione delEinfortunato è 
indispensabile praticare la re¬ 
spirazione artificiale fino a 
quando esso non abbia ripreso 


CERCO - OFFRO - CAMBIO 

Istituiremo quanto prima, a ri¬ 
chiesta dei Lettori, la rubrìca 
CERCO-OFFRO-CAMBIO, 

Chi desidera inserire avvisi, scrì¬ 
va alla Redazione di Sperimenta¬ 
re, Via P. da Volpedo 20092 
CINISELLO B, specificando il 
materiale che desidera acquistare 
o vendere o cambiare, e indican¬ 
do nome e Indirizzo completi. 
La rubrica è gratuita per gli ab¬ 
bonati, Agli altri lettori chiediamo 
il parziale rimborso spese di lire 
500 da inserire, anche in franco¬ 
bolli, nella richiesta. 


la normale respirazione o co¬ 
munque fino alEarrivo di un 
medico. 

c) la fibrillazione ventricolare è 
causata da correnti relativamen¬ 
te piccole le quali provocano u- 
na sovrastimolazione del cuore. 
In genere quando questo feno¬ 
meno si manifesta, la morte è 
inevitabile. 

d) una corrente che sia in grado di 
aumentare sensibilmente la tem¬ 
peratura può provocare la morte 
istantanea, mentre altre relati¬ 


vamente basse, possono causare 
Tarresto del cuore oppure danni 
molto gravi al sistema nervoso. 
In qualche caso un infortunato 
che è stato rianimato può mo¬ 
rire improvvisamente. In gene¬ 
re ciò è da attribuire alEaggra- 
vamento di stadi patologici pre¬ 
esistenti alEatto delEincidente o 
ad emorragie interne od altre 
complicazioni. 

La tabella 2 si riferisce agli ef¬ 
fetti quantitativi della corrente 
elettrica sul corpo umano. 


RACCOMANDATA IN USA LA TV VIA CAVO 

Una commissione ministeriale delVamministrazione Nixon ha concluso un 
indagine suda televisione via cavo negli Shiii Uniti, in documento uppma 
pubblicato, gli esperti raccomandano che tale forma espressiva venga lacciaia 
lìbera di svilupparsi senza hierferenze statali, sottolineando che altrimenti 
verrebbe menomata o soffocata la libertà di manifestazione del pensiero. 

Il gruppo ministeriale, inoltre, raccomanda di limitare al minimo la rego¬ 
lamentazione in modo da garantire che la TV via cavo sia «aperta a tititi, 
libera da eccessive concerrtrazioni di potere privato e da indebiti controHi 
governativi». 

La commissione, presieduta dal direttore deW«Ufficio per la politica delle 
telecomunicazioni» della Casa Bianca, Clay T. Whitehead, aveva iniziato 
un’indagine sui problemi della televisione trasmessa a mezzo cavo verso 
la metà dei 1971; circa dieci mesi orsono, terminati i lavori, aveva inviato 
una comunicazione al presidente Nixon, che ora il responsabile della politica 
radiotelevisiva ha deciso di rendere pubblica, con l’intento di sensibilizzare 
il Paese a un problema di notevole importanza per fare della televisione un 
mezzo di comunicazione veramente aperto e popolare. 

— conclude it rapporto della comniissione minlsieriaie — siamo 
convinti che h televisione via cavo rappresenti uno strumento di informa^ 
zione più vario, più capace di rispecchiare II pluraUsma delle opiniuni, più 
aperto, come lo sono la stampa e Pindustria cinematografica, di quanto non 
lo sia a nostro attuale sistema radiotelevisivo. Con la ielevisione per cavo 
i gruppi etnici e di minorama, le persone anziane, i giovani, la gente che 
vive ne! medesimo quartiere, possono manifestare e vedere manifestate le 
loro idee». 
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la tecnica 
delle 

telecomunicazioni 


seconda parte di Piero SOATI 



LA RADIOGONIOMETRIA 

impieghi e apparati 


I I el sistema di radiogoniome¬ 
tria tipo Doppiar si utilizza 
I I un'antenna rotante il cui 
movimento è assicurato da dispositi¬ 
vi meccanici ed elettrici. Esso si ba¬ 
sa fondamentalmente sulla caratteri¬ 
stica di aumentare la frequenza del 
segnale ricevuto a misura che il 
quadro si avvicina alla direzione 
della sorgente delle onde em e di 
abbassare la frequenza quando si 
allontana dalla stessa. Esistono due 
punti, situati a metà del percorso, 
in cui la frequenza istantanea del 
segnale resta immutata. In relazione 
a questo principio di funzionamen¬ 
to è facile intuire perché a questo 
sistema sia stato dato il nome di 
radiogoniometro Doppler. 

Nella sua realizzazione pratica il 
sistema Doppler è costituito da un 
grande numero di antenne verticali 
ciascuna delle quali è collegata, a 
mezzo di una linea di alimentazio¬ 
ne, ai morsetti di un accoppiatore 
capacitivo rotante. 

Il ricevitore è collegato al rotore 
dell'accoppiatore in modo da essere 
connesso, successivamente, con tut- 


Nella precedente puntata ab^ 
biamo parlato dei sistemi dì 
radiogoniometrìa a quadro ro¬ 
tante, a quadri incrociati, a 
quadri spaziati e del sistema 
per rilevamenti a grande di¬ 
stanza tipo Adeock. Analizze¬ 
remo ora la costituzione dì al¬ 
tri due sistemi meno noti ma 
non meno importanti dei pre¬ 
cedenti, anche perché sono 
più moderni: il sistema di ra¬ 
diogoniometria Doppler ed il 
sistema di Wullenweber. 


te le antenne. Il segnale all'ingres¬ 
so del ricevitore viene modulato in 
fase con una percentuale di modula¬ 
zione corrispondente alla velocità di 
rotazione del rotore e, mediante de¬ 
gli appositi circuiti, la frequenza 
del segnale subisce nel ricevitore u- 
na moltiplicazione tale da essere 
modulata in frequenza. 

Il segnale che si ottiene viene 
quindi fatto battere con la frequen¬ 


za di uscita di un oscillatore locale 
in modo da trasformarlo in un ap¬ 
propriato valore di frequenza inter¬ 
media. La risultante di questo bat¬ 
timento, cioè il segnale a frequenza 
intermedia, viene inviata ad un cir¬ 
cuito discriminatore in modo da ot¬ 
tenere un segnale udibile la cui fa¬ 
se viene comparata con la fase di un 
segnale di riferimento che si ottiene 
dalla stessa velocità di rotazione del 
rotore. 

Il raggio del cerchio lungo il qua¬ 
le sono installate le antenne corri¬ 
sponde soltanto ad una mezza lun¬ 
ghezza d'onda della frequenza di la¬ 
voro più elevata, fra quelle normal¬ 
mente usate, in modo da evitare 
qualsiasi ambiguità nei rilevamenti. 

Il sistema Doppler è sufficiente- 
mente protetto dai fenomeni di eva¬ 
nescenze moderate od anche contro 
le variazioni di ampiezza le quali 
sono notevolmente attenuate trami¬ 
te l'mpiego di particolari circuiti 
limitatori. 

Una certa difficoltà, non eccessi¬ 
vamente importante, si manifesta 
quando sia necessario eseguire dei 
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Fig. 1 - Circuito a blocchi di un radiogoniometro per mezzi mobili di tipo automatico, della Koden (Apel-Mar Genova). 


rilevamenti di emissioni le cui com¬ 
ponenti siano soggette a continue 
variazioni di frequenza come nel 
caso di emissioni telefoniche a ban¬ 
da laterale unica o ad emissioni a 
modulazione di frequenza. 


Dal punto di vista delle applica¬ 
zioni pratiche il sistema di radiogo¬ 
niometria Doppler presenta un in¬ 
conveniente molto serio esigendo u- 
na regolazione rigorosa della lun¬ 
ghezza elettrica delle linee di ali¬ 



mentazione delle varie antenne le \ 
quali devono essere identiche. 

Per il suddetto motivo il sistema 
Doppler non è eccessivamente dif¬ 
fuso. 

SISTEMA DI RDG j 

WULLENWEBER ’ 

Il sistema di radiogoniometria I 
Wullenweber consiste essenzialmen- J 
te nelVimpiego di un elevato nume- | 
ro di antenne verticali installate sim- \ 
metricamente lungo la circonferen¬ 
za di un cerchio concentrico ad uno 
schermo circolare. 

Ciascuna antenna è collegata, tra¬ 
mite una linea di alimentazione, ad 1 
un settore capacitivo di uno statore | 
facente parte di un accoppiatore , 
rotante. 

Da notare che con questo sistema , 
si utilizzano contemporaneamente 
più settori del rotore che sono con- r 
nessi al ricevitore tramite un certo 
numero di linee a ritardo. 

Grazie a questa particolare dispo- , 
sizione, i segnali che provengono , 
dalle antenne accoppiate arrivano j 
in concordanza di fase aWingresso ^ 
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Fig. 2 - Circuito di ingresso semplificato di un radiogoniometro tipo Adcock. 
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Fig. 3 - Radiogoniometro Koden - 
KS-500 il cui schema di principio è vi¬ 
sibile in figura I. 



Fig. 4 - Osservazione di un rilevamento radiogoniometrico sullo schermo di un 
tubo a raggi catodici di un RDG Koden. A sinistra nessun rilevamento, al centro 
rilevamento di una stazione radio il cui senso è indicato a destra. 


del ricevitore e ciò permette di otte- 
nere un fascio molto direttivo iden¬ 
tico a quello che è fornito da un si¬ 
stema a irradiazione trasversale. 

Il guadagno massimo coincide 
con l'asse di simmetria, ma il livello 
dei lobi laterali non è inferiore che 
di 12 dB rispetto al livello del fa¬ 
scio principale. E' però possibile 
ottenere un diagramma maggior¬ 
mente direttivo introducendo un 
certo smorzamento nel circuito del¬ 
le antenne eccentriche. 

Poiché nel radiogoniometro tipo 
Wullenweber sono impiegate delle 
antenne che hanno una grande a- 
pertura, e che perciò ricevono una 
elevata quantità del fronte d'onda, 
eventuali deformazioni od irregola¬ 
rità di quest'ultimo provocano nei 


rilevamenti degli errori meno rile¬ 
vanti rispetto a quelli che sono pro¬ 
pri dei sistemi a piccola apertura. 

Inoltre, poiché il ricevitore è col¬ 
legato contemporaneamente a più 
antenne, una leggera irregolarità che 
sia introdotta nel rilevamento da 
una di esse risulta meno grave ri¬ 
spetto a quella dei sistemi in cui le 
singole antenne sono commutate 
verso il ricevitore una alla volta. 

Per i motivi che abbiamo sopra 
enunciato la lunghezza delle linee 
di alimentazione di un sistema Wul¬ 
lenweber risulta molto meno critica 
rispetto a quella del sistema Dop¬ 
piar. 

Una importante variante del clas¬ 
sico radiogoniometro Wullenweber 
consiste nell'impiegare una sola rete 


di sessanta insiemi di antenne spa¬ 
ziate fra loro di ó"" in azimut, e di¬ 
sposte sulla circonferenza di un 
cerchio del diametro di 155 m. 

Ciascun insieme di antenna è 
composto a sua volta da quattro e- 
lementi unipolari verticali di circa 
5 m disposti su un piano tangente 
al cerchio. I quattro elementi della 
antenna sono collegati in parallelo, 
mediante le loro estremità inferio¬ 
ri, ad un cavo coassiale sotterraneo 
che serve a trasportare il segnale ai 
contatti fissi di un goniometro di 
tipo capacitivo, disposto al centro 
della rete di antenne. 

Due innesti magnetici, uno per 
ciascun senso di rotazione del go¬ 
niometro, assicurano grande rapidi¬ 
tà di manovra della messa in fun- 



Fig. 5 - Schema a blocchi di un radiogoniometro con sistema Doppler della serie R&S, NP8 per gamma aerea 117,5 
136,6 MHz collegato a 16 antenne disposte sulla circonferenza di un cerchio avente il diametro di 2,5 m. 
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zione, delVarresto e del cambiamen¬ 
to di direzione. 

Grazie a un elevato numero di 
interconnessioni fra le lame mobili 
del goniometro è possibile realizza¬ 
re un sistema di campionamento 
ottimale dei segnali che provengo¬ 
no dai sessanta insiemi di antenna 
nelle differenti gamme di frequenza 
e nelle differenti condizioni di fun¬ 
zionamento. In modo particolare è 
possibile effettuare «uno spostamen¬ 
to del fascio» per cui il campiona¬ 
mento viene eseguito simultanea¬ 
mente su due gruppi di antenne. 
Questo procedimento permette ov¬ 
viamente di ottenere dei rilevamen¬ 
ti maggiormente precisi di quelli 
che si possono ottenere operando 
su un solo gruppo di antenne. 



Fig. 7 - Radiogoniometro R&S, NP8 u- 
sato per eseguire rilevamenti degli aerei. 


Il funzionamento del goniome¬ 
tro (direzione e velocità) e così pu¬ 
re la sintonia e la commutazione di 
gamma delVamplificatore ad alta 
frequenza sono telecomandati tra¬ 
mite un sistema costituito da un 
commutatore ed alcuni dispositivi 
di asservimento collocati su un ban¬ 
co di comando della stazione di con¬ 
trollo delle emissioni, che general¬ 
mente è installata ad una distanza 
di 400 450 m dal centro della 

rete delle antenne. 

Un cavo coassiale del tipo a bas¬ 
sissima perdita è utilizzato per in¬ 
viare il segnale di uscita delVampli- 
ficatore di alta frequenza fino al ri¬ 
cevitore, anch'esso installato presso 
la stazione di controllo. 

La visualizzazione dei rilevamen¬ 
ti viene eseguita nella stazione di 
controllo tramite un'apparecchiatu¬ 
ra munita di un classico tubo a rag¬ 
gi catodici tanto per rappresentazio¬ 
ne diretta quanto per mezzo di un 
dispositivo capacitivo atto a permet¬ 
tere Vimmagazzinamento dei dati 
relativi ai rilevamenti, che consen¬ 
te di determinare la media di questi 
dati su un periodo corrispondente 
a più rotazioni dèi goniometro. 

Quest'ultimo metodo è di partico¬ 
lare utilità qualora l'azimut di arri¬ 


vo dei segnali rilevati sia soggetto 
a delle variazioni, a causa della in¬ 
stabilità degli strati ionosferici. 

Quando Vinstabilità delle pertur¬ 
bazioni ionosferiche è molto accen¬ 
tuata la tecnica di rappresentazione 
«media» può apparentemente dare 
dei risultati non troppo esatti ma 
in questo caso entra in gioco l'abi¬ 
lità dell'operatore che, con la sua 
pratica, quasi sempre è in grado di 
valutare il grado di affidabilità dei 
rivelamenti dell'azimut, dopo aver 
preso nota di una serie di rileva¬ 
menti «medi». 

Se, per concludere, si vuole fare 
una comparazione fra i modelli più 
recenti di radiogoniometri, per ri¬ 
levamenti a grande distanza, ed il 
più anziano sistema Adcock, fisso 
o rotante, si può senz'altro affer¬ 
mare che il sistema di Wullenweber 
a grande apertura è nettamente più 
preciso, specialmente in presenza di 
perturbazioni ionosferiche. 

Ciò si spiega soprattutto con il 
fatto che la superficie del fronte 
d'onda esplorato è maggiore di quel¬ 
la che si esplora con i sistemi Ad¬ 
cock la cui apertura è relativamente 
stretta. 

Inoltre bisogna ricordare che i 
rilevamenti ottenuti con il radiogo¬ 
niometro Adcock sono soggetti all' 
errore ottantale, cosa che non si ve¬ 
rifica con il sistema Wullenweber. 

Inoltre un vantaggio, sempre nei 
confronti dell'RDG Adcock, è do¬ 
vuto al fatto che la gamma d'onda 
utilizzabile è molto più ampia ed 
infatti, con una sola rete di anten¬ 
ne, è possibile ottenere una coper¬ 
tura di frequenze corrispondente a 
quella ottenibile con due o tre ra¬ 
diogoniometri Adcock. 

In pratica un radiogoniometro 
tipo Wullenweber può dare dei ri¬ 
sultati soddisfacenti, impiegando u- 
na sola rete di antenne, su una gam¬ 
ma di frequenze che si estenda da 
300 kHz fino a 40 MHz. 

INSTALLAZIONE A TERRA 
DI UNA STAZIONE RDG 

La scelta della posizione della 
parte più adatta all'installazione di 
un radiogoniometro a bordo di una 
autovettura o di un motoscafo non 
presenta eccessive difficoltà; è infat¬ 
ti sufficiente installare il quadro nel 
punto più alto possibile e lontano 
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dal motore. Le difficoltà ovviamen¬ 
te crescono qualora Vapparecchio 
debba essere installato a bordo di 
mezzi di maggiori dimensioni come 
ad esempio le navi. In tal caso bi¬ 
sogna tenere conto degli ostacoli fis¬ 
si o saltuari (come i bighi da cari¬ 
co, gli stralli ecc.) che possono tro¬ 
varsi lungo il percorso delle onde 
em alterando il valore del rileva¬ 
mento. Questi inconvenienti co¬ 
munque sono eliminabili in sede di 
taratura. 

Quando si debba invece installa- 
I re una stazione RDG a terra, spe¬ 
cialmente se è destinata a rileva¬ 
menti a grande distanza, occorre te¬ 
nere conto di numerosi altri fattori 
i quali possono influire sfavorevol¬ 
mente sulla ricezione delle onde em. 
In linea di massima si deve ricor¬ 
dare che: 

1^) il terreno dovrà avere una con¬ 
duttività molto elevata e la più 
' uniforme possibile. 

i il terreno dovrà essere piano 

con una pendenza non superio¬ 
re ad IjlOO in un raggio di 
100 m per installazioni ad on¬ 
de decametriche e di 250 m per 
onde ettometriche e chilometri- 
I che. 

5°) Vinstallazione dovrà essere ef¬ 

fettuata il più lontano possibile 
da qualsiasi ostacolo di natura 
metallica, anche se collocato 
nel sottosuolo, ed in particolare 
da linee ad alta tensione. 

I 4°) è consigliabile che la stazione 

I RDG con il relativo impianto 

di antenne sia molto lontana da 
linee ferroviarie, strade rotabi¬ 
li, grandi edifici e gruppi di al¬ 
beri. 

Le condizioni ideali di installazio¬ 
ne, che potrebbero prendersi come 
campione, sono quelle che si hanno 
soltanto in alto mare dove la su¬ 
perficie è priva di ostacoli e la con¬ 
duttività è elevata ed uniforme. 
j La tabella a lato si riferisce alle 
l distanze minime tollerabili fra il 
* centro delle antenne di una stazio¬ 
ne radiogoniometrica e gli ostacoli 
più vicini. 

Da notare che nei radiogoniome¬ 
tri tipo Wullenweber la distanza mi- 
I nima fra il perimetro del radiogo¬ 
niometro e gli ostacoli dovrà essere 
I di almeno una lunghezza d'onda 

’ della frequenza di funzionamento 

più bassa. 




Fig. 8 - Stazione di sorveglianza dell’aeroporto di Amburgo con impianto radio¬ 
goniometrico e radar. 


Ostacolo 

Distanza mìnima 
in metri 

Edifici non metallici ad un piano: 

Un solo edificio 

100 

gruppo di edifici 

200 

Edifici non metallici a due o tre piani 

250 

Edifici non metallici a più di tre piani 

350 

Piccoli edifici con tettoie metalliche 

250 

Strutture metalliche (hangar ecc,) 

800 

Gasometri, grandi strutture metalliche, ponti 

1800 

Linee telefoniche aeree, linee a bassa tensione 

300 , 

Linee ad alta tensione con piloni di 20 m j 

1000 

Linee ad alta tensione con piloni di 30 m e più 

2000 

Linee ferroviarie 

400 

Alberi isolati 

100 

Piccoli gruppi di alberi 

200 

Recinti metallici 

800 

Foreste 

200 

Piccole antenne 

200 

Grandi antenne 

400 

Laghi 

1000 


425 











brevetti 


Chi desidera copia dei brevetti elencati 
può acquistarla presso Tufficio Brevetti 
ING. A. RACHELI & C. ■ Viale San Mi¬ 
chele del Carso, 4 - Milano - telefoni 
468914 - 486450. 



n. 866334 

Apparecchio a più stadi per la limitazio¬ 
ne della pressione pneumatica. 
ARBORNE MFG. CO. 


n. 866344 

Metodo per produrre un assieme di ter¬ 
minale isolato. 

AMP. INC. 


n. 866345 

Circuito sincronizzato dì fase. 
NIPPON ELECTRIC CO. LTD. 


n. 866348 

Stadio di commutazione. 
INTERNAI, STANDARD ELECTRIC 
CORP. 


n. 866349 

Perfezionamento negli equipaggiamenti 
di giunzione fra centrali telefoniche. 

C. S. 


n. 866351 

Apparecchio telefonico di utente per si¬ 
stema telefonico con modulazione ad 
impulsi codificati. 

INTERNATIONAL STANDARD 
ELECTRIC CORP. 


n. 866354 

Cestello a struttura multisettoriale ac¬ 
coppiata per bagni dì sviluppo fissag¬ 
gio e lavaggio delle fotografie a colori. 
PROFUGO VITTORIO 


n. 866358 

Disposizione circuitale per compensare 
il flusso magnetico polarizzante dovuto 
alla corrente continua in avvolgimenti 
con nucleo. 

SOC. ITAL. TELECOMUNICAZIONI 
SIEMENS 


n. 866361 

Minìmotore elettrico a corrente conti¬ 
nua senza collettore. 

SIEMENS AKT. 


n. 866372 

Macchina dinamoelettrica. 
WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP. 


n. 866376 

Programmatore idropneumatico. 
TERMOKIMIK CORP. 


n. 866383 

Avvolgimento induttivo a disco con un 
gradiente dì tensione migliorato. 
GENERAL ELECTRIC CO. 


n. 866384 

Interruttore per alta tensione contìnua. 
C. S. 


n. 866403 

Processo per la produzione di un pro¬ 
dotto intermedio per circuiti integrati. 
CENTRE ELECTRONIQUE 


n. 866410 

Processo dì laminazione a secco senza 
riscaldamento per produrre laminati da 
materiale termoplastico e substrati. 
ALBERT LUTHER JAMES 


n. 866411 

Dispositivo di conteggio dei veicoli 
che circolano su una strada in funzione 
della loro lunghezza. 

L’ECLAIRAGE DES VEHICULES 
SUR RAIL E.V.R. 


n. 866413 

Macchina per l’avvolgimento di nuclei 
magnetici. 

INTERNAI. BUSINESS MACHINES 
CORP. 


n. 866418 

Memoria associativa. 
C. S. 


n. 866419 

Procedimento ed apparecchiatura per 
procedimento di sviluppo fotografico. 


n. 866420 i 

Cella di memorizzazione a semicondut¬ 
tori per l’impiego in complessi di me¬ 
moria di tipo monolitico. I 

C. S. I 
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di Alberto ALLIGATORF 



l’angolo 
•lei C'B 


IL GOVERNO 

HA RICONOSCIUTO LA FIR-CB 


£’ pervenuta la risposta del Ministero P.T> all*ititerrogazÌt>ne fatta 
dairOn. Maggioni in data 26-104973 che sensibilizzava le auto¬ 
rità competenti suUIrrisolto problema dei CB> Pubblichiamo in 
questo mese rinterrogazione e Ja relativa risposta del Ministero. 
Al termine riporteremo un'intervista che abbiamo raccolto nella 
sede della FlR-CB con PIng. Campagnoli, presidente del circolo 
Beltrami di Milano oltre che uno dei principali coordinatori delle 
attività della FIR stessa. 


I I eco Tinterrogazione 4-6683 
del 26 settembre 1973 pre- 
I I sentata dairOn. Dr. Desi¬ 
derio Maggioni, Deputato al Parla¬ 
mento, 

«Al Ministro delle poste e delle 
telecomunicazioni. — Per sapere 
— premesso che: 

la competente Direzione centrale 
dei servizi radio elettrici del Mini¬ 
stero in occasione della emanazio¬ 
ne del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 marzo 1975, n. 156, 
che riguarda Vapplicazione delVar- 
ticolo 409 del Codice postale circa 
Vaso della CB ha emesso le «norme 
provvisorie per Buso di apparati di 
debole potenza» norme valide sino 
al 5 maggio 1974 entro il cui termi¬ 
ne saranno emanate le norme defi¬ 
nitive; 

il Consiglio nazionale FIR-CB 
nel luglio 1975 trasmetteva al com¬ 


petente Ministero «elevata prote¬ 
sta» perché le norme provvisorie 
emanate erano restrittive rispetto 
a quelle tecniche previste dalla 
Conferenza di Lisbona e, per il nu¬ 
mero dei canali a disposizione dei 
CB (quattro invece di 25) in con¬ 
trasto con le attuali disposizioni 
di legge — 

quali iniziative si intendano adot¬ 
tare per dare giusta soddisfazione 
ad un problema di grande interesse 
non solo per il tempo libero e se 
non si ritiene opportuno richiedere 
la collaborazione dei rappresentan¬ 
ti della FIR-CB nella stesura del re¬ 
golamento definitivo, così come essi 
si sono messi volontariamente a 
disposizione dei competenti uffici». 
Risposta del Ministero avvenuta il 
19 Novembre 1973 

Al riguardo si precisa che con 
Vart. 554 del Testo Unico delle di¬ 


sposizioni legislative in materia po¬ 
stale, di bancoposta e di telecomu¬ 
nicazioni, approvato con D.P.R. 29 
marzo 1975, n. 156, è stata intro¬ 
dotta una nuova disciplina per V 
impiego di apparati ricetrasmittenti 
di debole potenza di tipo portatile, 
per gli scopi espressamente elencati 
nelVarticolo stesso. 

Col successivo art. 409, inoltre, 
si è consentita, in attesa delVemana- 
zione delle norme di esecuzione del 
medesimo Testo Unico, Vutilizzazio- 
ne provvisoria degli apparati in pa¬ 
rola, a condizione che essi stessi ri¬ 
spondano alle norme tecniche rac¬ 
comandate dalla Conferenza Euro¬ 
pea delle Amministrazioni delle po¬ 
ste e delle telecomunicazioni di Li¬ 
sbona 1971, di cui alfallegato 2 
dell’annesso 11 al resoconto della 
Conferenza medesima. 

In proposito, si soggiunge che 
questa Amministrazione, tenuto 
conto delle difficoltà a cui sarebbero 
andati incontro gli interessati per 
reperire il documento di cui sopra, 
ha compilato un foglio notizie in 
cui sono state riassunte tutte le 
norme tecniche relative aWesercizio 
degli apparecchi di cui trattasi, nom 
ché le disposizioni per fuso degli 
stessi. 

Ciò posto, si comunica che il li¬ 
mite di potenza assegnato agli ap- 
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parati è del tutto uniforme alle di¬ 
rettive impartite dalla CEPT che 
ha stabilito la potenza massima in 
2 watt di alimentazione totale del- 
Vapparecchio, in corrente continua. 
Al riguardo si fa rilevare che Vam¬ 
ministrazione francese ha stabilito 
il limite massimo in 0,005 W, quel¬ 
la della Germania Federale in circa 
1 W e quella Elvetica in 0,5 W (è 
da notare che quesFultima, pur non 
aderendo alla CEPT, si è uniforma¬ 
ta agli indirizzi delle altre Ammini¬ 
strazioni, limitando la potenza degli 
apparati al di sotto del limite mas¬ 
simo di 2 W). 

Per quanto riguarda, poi, le fre¬ 
quenze, si precisa che la banda dei 
27 MHz, in base alla raccomanda¬ 
zione CEPT, è a disposizione di 
tutti gli utenti possessori di apparati 
di debole potenza e, quindi, per tut¬ 
ti gli scopi previsti dal citato art. 
554. 

Invero, poiché su alcune fre¬ 
quenze della banda in questione 
operano servizi di interesse pub¬ 
blico, per evitare reciproche inter¬ 
ferenze e disturbi che ne avrebbero 
impedito il corretto impiego, si è 
reso necessario consigliare agli u- 
tenti degli apparecchi di cui trat¬ 
tasi Fuso di frequenze non impe¬ 
gnate per altri servizi e precisamen¬ 
te la 27,105 — 27,125 — 27,155 
e 27,185 MHz. 

Per quanto si riferisce, infine, 
alla richiesta di partecipazione dei 
rappresentanti della FIR-CB alla 
stesura del Regolamento di attua¬ 
zione al citato Testo Unico^non si 
ritiene che essa possa essere accolta 
tenuto conto che le norme tecniche 
da emanare dovranno valere non 
solo nei confronti dei cosiddetti 
«CB», ma di tutti gli utenti di ap¬ 
parati rice-trasmittenti di debole po¬ 
tenza che si avvalgono del mezzo 
radio per motivi di lavoro o di si¬ 
curezza. 

IL MINISTRO 

INTERVISTA CON 

LINO. ENRICO CAMPAGNOLI 

Ci felicitiamo innanzitutto per il 
recente matrimonio avvenuto il 22 
Dicembre scorso con la Dott.sa 
Adriana Sala, lei pure CB a tempo 
perso ed entriamo subito in merito 
alla attuale situazione legale soprat¬ 


tutto in seguito alle dichiarazioni 
governative sopra riportate. 

Campagnoli — Il primo punto 
importantissimo che vorrei sottoli¬ 
neare è il riconoscimento ufficiale 
deirunica e vera organizzazione CB 
rappresentativa a livello nazionale, 
cioè la FIR. Il fatto che il Mini¬ 
stero capisca la necessità di ristu¬ 
diare la regolamentazione generale 
e in particolare quella sui 27 MHz 
è un successo non indifferente. 

In vista del prossimo 4 Maggio, 
quando si saprà più esattamente 
quello che il ministero deciderà di 
stabilire, è prevista una convocazio¬ 
ne generale di tutti i circoli ade¬ 
renti alla FIR. 

Sperimentare — I ragguagli tec¬ 
nici citati dalle risposte ministeriali 
sono esatti? 

Campagnoli — Non proprio. Ad 
esempio in Francia normalmente 
vengono consentiti i ricetrasmetti- 
tori con 5W di alimentazione oppu¬ 
re, in Svizzera è stato omologato il 
modello Sommerkamp TS 600/G 
(vedi Sperimentare n. 11-1973 pag. 
1586) che come ben si sa, è 5 
W di potenza. 

Sperimentare — In ogni caso, ci 
sono delle indiscrezioni sulle deci¬ 
sioni previste per Maggio? 

Campagnoli — In via ufficiosa 
riteniamo che questa volta non ci 



L'ing. Enrico Campagnoli durante una 
riunione della FIR. 


saranno sorprese negative; il ca¬ 
none verrà diminuito da L. 15.000 
a circa L. 5.000 e i canali disponi¬ 
bili, saliranno a 17 o 18; si con¬ 
fermerà la proibizione delFantenna 
direttiva. Gli ambienti tecnici sono 
invece molto vaghi sulFargomento 
potenza: certo è che sono tutti con¬ 
cordi nel criticare la Convenzione 
di Lisbona come troppo restrittiva. 

Sperimentare — Parliamo ora 
della FIR-CB e quale è esattamen¬ 
te la sua attività nell'ambito della 
FIR stessa. 

Campagnoli — Come si sa, il 
consiglio nazionale della Federa¬ 
zione Italiana Ricetrasmettitori, è 
composto da tutti i presidenti dei 
circoli aderenti. Tra questi, tre per¬ 
sone, hanno dei compiti puramente 
coordinativi senza nessuna supe¬ 
riorità di fatto sui colleghi. 

Queste tre persone sono: Marto- 
rana, del Radio Club Rimini, elet¬ 
to in rappresentanza dai circoli ro¬ 
magnoli, Delù dellTnterclub Geno¬ 
va eletto in rappresentanza dei cir¬ 
coli liguri e il sottoscritto. 

Quanto alla mia attività oltre ai 
compiti organizzativi, sovente, ven¬ 
go chiamato in causa per contro¬ 
versie nate fra CB o altre grane 
del genere. 

Sono ormai quasi sette anni che 
modulo e ormai i CB milanesi mi 
considerano ovviamente più un vec¬ 
chio amico che il Presidente del 
Beltrami: qualunque problema ab¬ 
biano, tecnico, fiscale o legale, mi 
telefonano a qualsiasi ora del gior¬ 
no e della notte. 

Meglio così: siamo tutti affiatati 
e compatti. 

Sperimentare — Cosa manca at¬ 
tualmente alla FIR-CB? 

Campagnoli — E' fondamentale 
la presenza nel consiglio nazionale 
di rappresentanti, delFACAR e del 
R.C.L di Roma. I primi ad esempio, 
hanno una loro attività propria con 
circa 600 iscritti e un giornale pro¬ 
prio, però sottolineo che uno sfor¬ 
zo unitario, varrebbe molto di più. 

Sperimentare — Da tempo, ri¬ 
teniamo che il vostro foglio ufficia¬ 
le, è poco valido e si ispiri più a 
indirizzi pubblicitari o politici che 
ai veri scopi CB. 

Cosa ne pensa in proposito? 
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Campagnoli — Ammetto che il 
^ giornale locale è più spontaneo e 
che non necessitando di una tiratura 
sproporzionata, ai compratori si può 
barcamenare più facilmente. 

CB Italia, ha in effetti grossi 
problemi di corrispondenza giorna¬ 
listica e poiché un giornale per CB 
non può essere soltanto tecnico, ac- 
i cade che si debba ripiegare sulla 
pubblicità. 

In ogni caso non è certo facile 
fare una rivista che accontenti in¬ 
teramente una nazione come Tlta- 
lia, soprattutto utenti diffìcili come 
! i CB, per cui, è fatale che si scon¬ 
tenti ora questo, ora quello ora tut¬ 
ti e due. 

‘ Sperimentare — Che ne è della 
scissionaria FIA-CB? 

! Campagnoli — E’ virtualmente 
scomparsa e purtroppo le vicende 
avvenute in quel periodo critico 
per il movimento CB, hanno causa¬ 
to non poche difficoltà. Molti clubs 
si seccarono di quella situazione 
che pareva veramente una corsa al 
1 potere e decisero di separarsi a loro 
I volta. 

Insomma la frattura con la con- 
, seguente nascita della FIA-CB ha 
causato gravi danni all’unità dei 
CB oltre ad essere risultata assolu¬ 
tamente inutile. 

I Ringraziamo a questo punto l’ing. 
Campagnoli per la intervista e per 
la cortesia accordataci. 


dai clubs 


I CB A FIRENZE 

Iniziamo la rubrica, dedicata 
questa volta alla Toscana, da Firen¬ 
ze, dove il mondo CB si fonde mi¬ 
rabilmente agli antichi palazzi me¬ 
dioevali, dove si ergono alternan¬ 
dosi Boomerang e statue bronzee, 
dove un giorno o l’altro vedremo 
una GP sul campanile di Giotto o 
sul palazzo della Signoria. 

Il motivo che ci fa parlare di 
Firenze è duplice. In primis molti 
1 CB sono disorientati perché non 
I trovano più la sede della R.A.F., la 
locale associazione CB. 


Niente paura, amici fiorentini, 
la nuova sede della R.A.F. è in via 
Boccaccio 187 - presso l’Associa¬ 
zione Motoristica B. Macchi. Il con¬ 
siglio centrale della R.A.F., si riu¬ 
nirà quanto prima per le nuove 
elezioni. 

L’altro motivo, è la nascita, da 
ascriversi alla fine dell’anno scorso, 
di un nuovo circolo della Banda Cit¬ 
tadina. La sede, dove si potranno 
avere ulteriori informazioni, è in 
via Panicale 9 - Firenze. 

Il nome del nuovo club è perlo¬ 
meno originale: G.S. Rota Pazza! 

GRUPPO CB VALDARNO 27 

Scaturito dalla nativa sorgente 
sul monte Falterona, l’Arno, lascian¬ 
dosi alle spalle la dantesca Poppi, 
compie un ampio tornante e si «ar¬ 
rampica» verso Firenze. 

In questo tratto vi sono forse gli 
scorci più indimenticabili e sugge¬ 
stivi di tutta la vallata, oltre a cit¬ 
tadine dove l’industria si è insedia¬ 
ta senza sconvolgere gli antichi riti 
agresti: Montevarchi e S. Giovanni 
Valdarno. 

Quest’ultima, che nulla ha a che 
fare con «....il mio bel S. Giovanni» 
di Dante in quanto il Sommo allu¬ 
deva in questa occasione al Batti¬ 
stero di Firenze, per disciplinare e 
armonizzare meglio il moderno al 
tradizionale, ha visto nascere una 
nuova associazione CB. Uno degli 
scopi primi, infatti, è «Hobby CB 
e preservazione ecologica della Val¬ 
darno». 

Oltre ai fini altamente sociali 
come preservazione delle proprietà 
boschive, controlli del livello del¬ 
l’Arno ecc. la preoccupazione dei 
CB locali, è rivolta soprattutto ad 
evitare che antiestetiche antenne 
deturpino il panorama, attirando 
l’attenzione di turisti.... dell’Esco- 
post (HI-HI). Scherzi a parte il 
Presidente del Gruppo, Massimo 
Fabbri, ci avverte che è in proget¬ 
to un verticale da fare QRM fino 
nella vicina Val di Chiana! 

Perciò, CB toscani, attenzione, si 
preannuncia un altro carica tipo 
tombolone di Cortona, quindi scri¬ 
vete tutti al GRUPPO 27 VAL¬ 
DARNO via Costituzione 72 — 
52027 S. GIOVANNI VALDAR¬ 
NO. 


RADIO CLUB EMPOLI 

Navigando idealmente lungo 1’ 
Arno usciamo sulla nebbiosa pro¬ 
vincia aretina e incontriamo la pri¬ 
ma cittadina dell’area fiorentina. 
Figline. Poi, dopo aver superato 1’ 
affluente Sieve, raggiungiamo Fi¬ 
renze. 

Ancora qualche minuto e la no¬ 
stra fantasia sbarca ad Empoli. Ci 
compiacciamo di questa semplice 
geografica scorribanda per la Tosca¬ 
na, poiché questo mese abbiamo de¬ 
ciso di dedicare l’intera rubrica a 
questa regione. 

E’ quindi doveroso dedicare una 
coreografia meno arida del solito 
a queste stupende e simpatiche lo¬ 
calità. 

Siamo arrivati, abbiamo detto, ad 
Empoli di cui già qualche numero 
fa abbiamo decantato il volumetto 
«Rogerempoli», Anche questa vol¬ 
ta i CB del luogo, si impongono 
all’attenzione del campo tipografico. 

Si tratta di un notiziario sulle 
«Citizen Band» della zona, edito in 
occasione dell’anno nuovo: Brec- 
kempoli. 

Lo scopo di questo foglio in ele¬ 
gante carta lucida è di proporre 
(come dice appunto il redazionale 
di testa) a tutti i CB di Empoli e 
(perchè no?) di tutta la Toscana, 
un mensile fatto da e per i CB. L’ 
idea non è nuova, soprattutto in To¬ 
scana, ma si sposa con la nostra 
teoria enunciata, guarda caso, nel 
mese di Febbraio u.s. 

Un organo ufficiale FIR-CB ci 
vuole, è necessario; ma quello esi¬ 
stente, è un miscuglio di notizie e 
di redazionali-pubblicità e manca 
di quella spontaneità di cui oggi ab¬ 
biamo tanto bisogno. Nello scorso 
mese avevamo indicato «BREAK di 
Novara» come un esempio da imi¬ 
tare e ribadiamo lo stesso per Breck- 
empoli. 

Le riviste per i CB è sacrosanto 
che se le facciano i CB, i veri CB, 
non i politici per intenderci. Quan¬ 
do il defunto «Sorpasso CB» vide 
la luce, il freddo della mancanza 
di fondi, era sopperito dal gran 
calore di quelle persone, che, cre¬ 
dendo nel movimento CB, soffriva¬ 
no con esso. 

Vorremmo in particolar modo ci¬ 
tare il rag. Petrucci che tanto ha 
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fatto in quel di Genova in un ec¬ 
citante clima di clandestinità Car¬ 
bonara. 

Per questo gridiamo: viva Breck- 
empoli! CB empolesi, aderite con 
entusiasmo all’iniziativa mettendovi 
in contatto con «Califfo», presso 
Tipografia Rinascita di Montelupo! 

CLUB 26 FOLLONICA 

Scendiamo un poco al sud e inol¬ 
triamoci nella Maremma. 

Ritroviamo qui il Club 27 di 
Follonica iniziatore recentemente 
di un riuscitissimo concorso foto¬ 
grafico. Il Club è situato in via Par- 
ri 14 - 58022 FOLLONICA. Pur 
svolgendo la sua attività cittadina 
di modeste proporzioni, il Club ha 
già raggiunto i sessanta iscritti. 

L’ultima elezione del consiglio 
ha dato il seguente esito: è risultato 
eletto presidente Maurizio Basile, 
vice presidente Roberto Foriini, se¬ 
gretario Miriano Lippi, tesoriere 
Claudio Paradisi. 

Altri consiglieri R. Marzi, N. 
Barbieri, 1. Gianfaldoni, M. Gorel¬ 
li, I. Benedetti, M. Braccini. 

CLUB 27 PIOMBINO 

Riportiamo l’indirizzo di questa 
nuova associazione che, tra l’altro 
dista pochi chilometri da Follonica 
sopra riportata. 


Il club 27 MHz ha sede in via 
Appiani 20, a Piombino appunto. 

E con questo crediamo proprio 
di aver finito con le notizie dalla 
Toscana. Veramente ci sarebbe an¬ 
cora la QSL di un amico, anzi di 
due amici molto conosciuti in quel 
della Val di Chiana: Esculapio e 
Faina. 

La pubblichiamo in questa pa¬ 
gina accontentando la richiesta di 
un ammiratore dei due caballeros 
cortonesi: Falco 02. 

Nel prossimo numero presente¬ 
remo una veloce panoramica delle 
attività CB nelle tre Venezie. 


notizie 
in breve 


RETTIFICA 

Il gruppo Radioamatori Bustesi 
ci fa cortesemente notare, che nel 
numero 11 dell’anno scorso abbia¬ 
mo erroneamente indicato come re¬ 
capito del gruppo in questione, 
Piazza P. Gentile Mora, mentre in 
realtà è presso la Mostra Interna¬ 
zionale Tessile (v.le Borzi 21, Bu¬ 
sto Arsizio). 

L’errore è vieppù tragico se ag¬ 
giungiamo che in Piazza Mora vi 


è la sede del Radio Club Bustesi 
cioè dei CB locali. Giustamente i 
Radioamatori Bustesi hanno voluto 
precisare quanto sopra riportato e 
non certo per avversione ai cugini 
CB, ma per puro amore della verità. 


NOTIZIE DAL GIAPPONE 
SULLE RICETRASMITTENTI 

Venticinque fabbricanti giappo¬ 
nesi di ricetrasmittenti sono riuniti 
in Associazione (TIAJ = Transcei- 
ver Industries Association of fa- 
pan) . Poiché l’unione fa la forza, 
gli associati hanno adottato una po¬ 
litica comune per fronteggiare il 
momento particolarmente difficile. 

A nome dei propri membri, l’As¬ 
sociazione ha fatto sapere che il 
suo scopo è quello di sviluppare e 
migliorare l’esportazione degli ap¬ 
parecchi, e di raccogliere informa¬ 
zioni sui vari mercati europei. 

La TIAl non fa mistero delle dif¬ 
ficoltà contingenti: la crisi del pe¬ 
trolio ha causato aumenti di prezzi 
soprattutto in Giappone, dove le 
risorse naturali sono limitate. Se¬ 
condo le statistiche dell’ONU, nel 
novembre 1973 la spirale dei prez¬ 
zi all’ingrosso in Giappone è stata 
la più alta del mondo. Anche le 
parti elettroniche fatte di allumi¬ 
nio, rame, acciaio, plastica o pasta 
di carta sono aumentate da 1,5 a 3 
volte con effetto retroattivo sui 
contratti già stipulati. Così afferma 
la TIA] la quale aggiunge che i 
propri associati hanno fatto ogni 
sforzo per migliorare i prodotti e 
mantenere un sistema ragionevole 
di prezzi. 

Tuttavia, l’inflazione ha avuto il 
sopravvento. La conclusione è che 
dal gennaio 1974 gli apparecchi ri¬ 
cetrasmittenti giapponesi hanno su¬ 
bito aumenti del 20% in più, ap¬ 
plicabili anche a merce già ordinata 
e non ancora spedita. Non solo, ma 
in qualche caso potrebbero essere 
annullate le spedizioni già concor¬ 
date. 

Per non lasciare il quadro così 
nero, la TIAJ ha concluso tinteg¬ 
giando di rosa pallido la sua co¬ 
municazione mandata ai clienti di 
tutto il mondo, con l’assicurazione 
generica che i propri associati sono 
in grado di produrre apparecchi di 


OSf. di Eacidapio e lama del Gruppo 27 Val di Chiana. 
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ottima qualità, e che faranno ogni 
sforzo per soddisfare le richieste 
degli importatori. 


i4' 


IDLAND 

IISIXE R M AXIO NI A L 


BENEFICA INIZIATIVA 
DEI CB MILANESI 

Anche se ormai la primavera ha 
fatto sciogliere completamente i ri¬ 
cordi invernali, ci permettiamo di 
fare un salto indietro ugualmente, 
e precisamente al 25 Dicembre. 

In quella giornata alcuni CB mi¬ 
lanesi dei circoli di Loreto di corso 
Sempione e del Beltrami si sono re¬ 
cati a visitare alcuni istituti di de¬ 
genza geriatrica. Il fatto non do¬ 
vrebbe costituire motivo di pubbli¬ 
cità perché ad essa, le buone azio- 



Alcuni CB durante la distribuzione di 
doni agli ospiti delle case di cura, 
^iniziativa, non comunicata alla stam¬ 
pa per evitare una inopportuna pub¬ 
blicità, è stata da noi ricostruita casual¬ 
mente, 


ni, mal si accompagnano, però a- 
vendo per caso raccolto la notizia 
non possiamo che darle il giusto ri¬ 
salto. 

Ad ogni modo nel mondo «ete¬ 
reo» e altamente umano dei CB una 
iniziativa di tal genere si inquadra 
quasi ovviamente. 

Una schiera di CB ha portato un 
pomeriggio di gioia (e parecchi do¬ 
ni) agli ospiti della Sacra Famiglia 
di Cesano Boscone, delFAlbergo 
Triulzio (meglio conosciuto come 
Baggina) e del Pio istituto di Palaz- 
zolo. 
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Ricetrasmettitore «Tenko» 
Mod. Jacky 23 


23 canali equipaggiati di quarzi 

Indicatore S/RF 

Limitatore di disturbi 

Presa per antenna, altoparlante esterno, 

PA e cuffia. 

Controllo volume, squelch, volume PA 

Sintonizzatore Delta 

Potenza ingresso stadio finale: 

5 W AM - 15 W SSB. 

Uscita audio: 2 W 
Alimentazione: 13,8 Vc.c. 

Dimensioni: 267x64x216 
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I lettori possono chiedere alla 
nostra redazione le fotocopie degli 
articoli originali citati nella ru¬ 
brica «Rassegna della stampa 
estera». 

Per gli abbonati, Timporto è L. 
2.000; per i non abbonati L. 
3.000. 

Non si spedisce contro assegno. 
Consigliamo di versare l’importo 
nel c/c 3/56420 intestato a J.C.E. 
Milano, specificando a tergo del 
certificato di allibramento Parti- 
colo desiderato, nonché il numero 
della rivista e la pagina in cui è 
citato. 


ATTENUATORE PROGRESSIVO 
DELLA LUCE 

(Da «Everyday Electronics» - 10/1973) 

I pochi componenti necessari per al¬ 
lestire questo dispositivo, ed i concetti 
costruttivi originali, ne permettono la 
realizzazione da parte di chiunque, con 
un risultato certamente soddisfacente. 

Sostanzialmente, il dispositivo consiste 
in un circuito che può essere montato 
nella base dello stativo che supporta la 
lampada. Non esiste però alcun motivo 
per il quale il suo funzionamento non 
venga abbinato a quello di altre lam¬ 
pade, purché il valore massimo della 
corrente controllata non superi l’inten¬ 
sità di 1 A. 

L’attenuatore può essere usato soltan¬ 
to per controllare il funzionamento di 
carichi di natura non induttiva, per cui 
non ne è possibile l’impiego con tubi 
fluorescenti. 

Lo schema elettrico è quello che ri¬ 
produciamo alla figura 1, nella quale si 
osserva che il dispositivo viene pratica- 
mente predisposto in serie al circuito di 
alimentazione della lampada. Ciò signi¬ 


fica che può essere collegato unitamente 
al relativo interruttore, oppure in sosti¬ 
tuzione di quest’ultimo. 

I componenti più importanti sono DI, 
definito col termine di «diac» (e chia¬ 
mato a volte anche diodo «trigger»), e 
CSRl, che è un «triac» vale a dire un 
rettificatore controllato al silicio, di tipo 
bipolare. 

II «diac» non consente normalmente il 
passaggio di una corrente elettrica in 
una qualsiasi delle due direzioni possi¬ 
bili, a meno che la tensione presente ai 
suoi capi non superi un valore presta¬ 
bilito, che corrisponde appunto alla ten¬ 
sione di innesco. 

Non appena ciò accade, il dispositivo 
semiconduttore passa completamente al¬ 
lo stato di conduzione, e — come un ti- 
ristore — continua a condurre corrente 
finché l’intensità di quest’ultima non si 
riduce al di sotto di un determinato 
livello. 

Un «diac» non è quindi altro che un 
diodo che può funzionare con entram¬ 
be le polarità, per cui la sua posizione 
lungo il relativo circuito non ha alcuna 
importanza. 


Il «triac» funziona invece come un ti- 
ristore, ad eccezione del fatto che an- 
ch’esso può funzionare con entrambe le 
polarità. Normalmente esso non conduce 
corrente elettrica, ma — se l’elettrodo 
«gate» viene polarizzato con un potenzia¬ 
le positivo oppure negativo rispetto ad 
un terminale di rete, e se la corrente 
che scorre attraverso questo circuito rag¬ 
giunge il valore approssimativo di 
30 mA, il semiconduttore passa allo sta¬ 
to di conduzione, e rimane in tale sta¬ 
to finché la corrente che lo percorre si 
riduce al di sotto del valore che costi¬ 
tuisce la corrente di mantenimento. 

Quando viene fatto funzionare con 
tensione alternata, il fenomeno di cui 
sopra si manifesta in corrispondenza di 
ciascun semi-periodo. 

Il grafico di figura 2 dimostra come 1’ 
effetto di attenuazione sia dovuto all’in¬ 
nesco dell’elettrodo «gate» del «triac» in 
corrispondenza di diversi punti dei se¬ 
mi-periodi della tensione alternata. 

Se la conduzione ha inizio non ap¬ 
pena comincia un semi-periodo, si ottie¬ 
ne la massima potenza, che può però es¬ 
sere ridotta quasi a zero mano a mano 



Fig. 1 - Schema elettrico delVattenuatore di luce. La parte di questo circuito che 
viene allestita mediante un circuito stampato è soltanto quella che si trova a destra 
della linea tratteggiata. 
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Fig. 2 “ Riproduzione grafica delia forma d’onda dei segnali di corrente che passano 
attraverso la lampada, quando l’innesco avviene all’inizio di ciascun semi-periodo 
(b) oppure verso la fine (c). La prima parte (a) rappresenta la forma d’onda della 
tensione al ter naia di rete. 


che il punto di innesco viene ritardato 
rispetto alla semionda. 

In questa particolare applicazione si 
sfrutta l’effetto combinato di VRl, Cl, 
RI e C2 per ritardare raumento di ten¬ 
sione ai capi del «diac», in riferimento 
aU’effetto di temporizzazione relativo al¬ 
la forma d’onda della tensione di rete. 

In questo circuito, il ritardo può es¬ 
sere virtualmente regolato da zero a 
10 ms, il ehe corrisponde al tempo du¬ 
rante il quale si svolge un semi-periodo 
della tensione alternata a 50 Hz. 

Di conseguenza, possiamo affermare 
che il circuito permette di ottenere uno 
sfasamento pari approssimativamente a 
180". 

Il «diac» necessita di una tensione di 


circa 20 V per entrare in funzionamen¬ 
to, e per consentire il passaggio della 
corrente che eccita Telettrodo «gate» del 
«triac». 

Se il resistere variabile VRl viene pre¬ 
disposto su di un valore basso, il poten¬ 
ziale presente ai capi di Cl aumenta ra¬ 
pidamente, e segue quasi esattamente la 
variazione della tensione di rete. Analo¬ 
gamente, si manifesta un certo ritardo 
della tensione presente ai capi di C2 a 
causa della presenza di RI. 

Non appena il potenziale aumenta fi¬ 
no a raggiungere il valore di ± 20 V, 
il «diac» entra in stato di conduzione, e 
determina il medesimo stato anche at¬ 
traverso il rettificatore controllato al si¬ 
licio. 


La tensione presente tra la sommità 
e l’estremità di VRl e il terminale in¬ 
feriore di C ] si riduce fino quasi a 
zero, per cui entrambe le capacità Cl e 
C2 si scaricano attraverso il circuito 
«gate» del «triac». 

Aumentando il valore di VRl fino a 
circa 100 kO, C2 non è più in grado 
di raggiungere tra i suoi elettrodi il po¬ 
tenziale di 20 V, se con un notevole 
ritardo rispetto al ciclo della corrente 
alternata. 

La posizione alla quale abbiamo fatto 
precedentemente riferimento consente di 
ottenere la massima luminosità da par¬ 
te della lampadina, mentre l’ultima posi¬ 
zione alla quale ci siamo riferiti de¬ 
termina la minima produzione di luce. 

Come abbiamo precedentemente sta¬ 
bilito, il fatto che la polarità della ten¬ 
sione alternata sia positiva o negativa du¬ 
rante il semi-periodo non ha alcuna im¬ 
portanza, in quanto i semiconduttori usa¬ 
ti possono funzionare nel modo descritto 
in entrambi i casi. 

La figura 3 è una fotografia che illu¬ 
stra l’aspetto dell’apparecchiatura mon¬ 
tata, così come può essere allestita in¬ 
serendola nella base di una lampadina. 

Considerando l’inerzia della retina del¬ 
l’occhio umano, che necessita di un 
periodo di tempo più o meno lungo per 
adattarsi al buio quando si era assue¬ 
fatta ad una luce intensa, oppure per a- 
dattarsi ad una luce intensa quando era 
assuefatta al buio, risulta abbastanza 
intuitiva l’utilità di disporre di questa 
apparecchiatura, in un normale locale 
di abitazione. Infatti, sappiamo tutti che 
nei cinematografi, quando viene disatti¬ 
vato l’impianto di illuminazione della 
sala per iniziare la proiezione, le luci 
vengono spente gradatamente, per evita¬ 
re che gli occhi degli spettatori debba¬ 
no passare improvvisamente dalla for¬ 
te illuminazione alla illuminazione ri¬ 
dotta proveniente dalle immagini proiet¬ 
tate. Per lo stesso motivo, quando la 
proiezione cessa, le luci vengono accese 
gradatamente, evitando così l’abbaglia¬ 
mento del pubblico. 

Un effetto del tutto analogo può esse¬ 
re ottenuto inserendo questo dispositi¬ 
vo in una lampada da tavolo, quando si 
desidera mettere in funzione o disattiva¬ 
re il televisore. 


UN VOLTMETRO 

PER FREQUENZE ACUSTICHE 

(Da «Everyday Electronics» - 10/1973) 

Sulla medesima Rivista citata rilevia¬ 
mo anche questo secondo articolo, che 
può essere di grande interesse per chi 
desidera realizzare da sé i propri stru¬ 
menti di laboratorio. 

Si tratta di un voltmetro il cui cir¬ 
cuito permette di misurare con precisio¬ 
ne più che soddisfacente le tensioni al¬ 
ternate dovute ai segnali elettrici a fre¬ 
quenza acustica. E’ infatti noto che — 
disponendo di uno strumento del gene¬ 
re — risulta molto più facile eseguire 
tutte le operazioni di controllo e di mes¬ 
sa a punto agli effetti della progettazio¬ 
ne, del collaudo e della riparazione di 



Fig. 5 - Fotografia dell’ap¬ 
parecchiatura dopo la rea¬ 
lizzazione, così come può 
essere installata nella base 
di una normale lampada 
da tavolo. 
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Fig. 4 - La parie superiore rappresenta lo 
schema elettrico del voltmetro amplificatore, 
attraverso il quale è possibile la misura 
molto precisa di tensioni a frequenza acu¬ 
stica. La parte inferiore rappresenta invece 
la sezione di alimentazione, che prevede an¬ 
che la disponibilità di una tensione di ta¬ 
ratura in corrispondenza del terminale SK3. 


6V 

[sism 




LINE 


Ion/off 


(calibratiqnI 


R21 

ika 


, MAINS 
230f2*0V 


NEUTRAL 


EARTH 


jookn 


>R2 

jokn 


Irange] 


tOOmV 



—1 



T APPROX -I-17V 

— 

c 


^ R12 < 


< R17 

^ 6*dkn 



>mkn 


OA91 


MEI 


tOOpA 


50pF 


amplificatori di bassa frequenza, non¬ 
ché della sezione audio di ricevitori te¬ 
levisivi, oppure della parte di radiorice¬ 
vitori che segue lo stadio rivelatore, sia¬ 
no essi a modulazione di ampiezza o a 
modulazione di frequenza. 

Lo schema elettrico del voltmetro è 
riprodotto alla figura 4, che ne rappre¬ 
senta in alto la parte di misura propria¬ 
mente detta, mentre reca in basso lo 
schema elettrico della sezione di ali¬ 
mentazione. 

La tensione da misurare viene applica¬ 
ta ai terminali di ingresso, che fanno ca¬ 
po ad un attenuatore resistivo che pre¬ 
dispone in totale cinque portate. La por¬ 
tata minima permette di misurare ten¬ 
sioni aventi ^ampiezza massima di 
10 mV fondo scala, mentre la portata 


più alta consente la misura di un valore 
massimo di 100 V fondo scala. 

Il segnale, dosato attraverso il sud¬ 
detto attenuatore, viene applicato alla 
base di TRI tramite la capacità di ac¬ 
coppiamento CI, avente il compito di 
bloccare una eventuale componente con¬ 
tinua, la cui presenza sarebbe causa di 
alterazione della polarizzazione dello 
stadio di ingresso. 

Questo primo stadio viene polarizzato 
con una tensione di base il più possibile 
costante attraverso il gruppo di polariz¬ 
zazione R13/C2. Il partitore resistivo 
presente tra base e massa, costituito da 
RIO e da RII, oltre a stabilizzare la po¬ 
larizzazione, determina anche un lieve 
effetto di reazione negativa, e rende an¬ 
che lo stadio insensibile alle eventuali va¬ 


riazioni della temperatura ambientale. 

Dopo aver subito una prima amplifi¬ 
cazione, il segnale viene prelevato dal 
collettore di TRI, mediante la capacità 
C3, per essere applicato alla base dello 
stadio TR2, che Io amplifica ulterior¬ 
mente. 

Il collettore di questo secondo stadio 
è collegato direttamente alla base del 
terzo stadio, TR3, evitando in tal modo 
le conseguenze di un accoppiamento ca¬ 
pacitivo. 

Il resistore R16 comporta un altro 
rapporto di reazione negativa, che prov¬ 
vede a stabilizzare ulteriormente le ca¬ 
ratteristiche dinamiche del segnale sot¬ 
toposto alla misura. 

Il resistore variabile VRl, presente in 
serie all’emettitore TR2, ha il compito 


MARZO — 1974 


435 






































































Fig. 5 - Veduta dal lato dei componenti (A) e da quello delle connessioni (B) della 
basetta isolante che supporta il circuito di amplificazione, senza i componenti ester¬ 
ni ai quali la basetta deve essere collegata mediante conduttori flessibili. 



i 


di regolare la sensibilità dello strumen¬ 
to, e serve quindi per la sua taratura. 

In corrispondenza del collettore di 
TR3, il segnale amplificato viene collega¬ 
to ad un rettificatore a ponte costituito 
dai quattro diodi DI, D2, D3 e D4, tra¬ 
mite la capactà C4, del valore di 5 pF. 

Le uscite positiva e negativa di que¬ 
sto rettificatore a ponte vengono colle¬ 
gate direttamente ad un microampero¬ 
metro avente una sensibilità di 100 p-A 
fondo scala. 

La sezione di alimentazione prevede 
un trasformatore il cui primario è adat¬ 
to alla tensione di rete disponibile, op¬ 
pure può essere provvisto di cambia¬ 
tensione, se lo si ritiene necessario. Il 
secondario di questo trasformatore for¬ 
nisce una tensione globale di 12 V, che 
viene rettificata dal rettificatore a ponte 
D5-D8, per essere poi filtrata attraverso 
la cellula a «tt:» costituita da C6, C7 
ed R19. 

Dopo questo livellamento, la tensione 
di 12 V assume le caratteristiche della 
tensione continua, e può quindi essere 
applicata direttamente tra i terminali X 
ed Y del circuito di amplificazione. 

Il partitore resistivo costituito da R20 
e R21 è dimensionato in modo tale da 
rendere disponibile una tensione di ri¬ 
ferimento in corrispondenza del termi¬ 
nale SK3, che può essere usata per ef¬ 
fettuare la taratura dello strumento. 

L'articolo riporta tutti i dettagli co¬ 
struttivi di questo semplice circuito, che 
può essere allestito su di una basetta di 
materiale isolante seguendo la disposi¬ 
zione dei componenti riprodotta dalla se¬ 
zione A di figura 5. La sezione B della 
stessa figura riproduce la basetta vista 
dal lato opposto, per chiarire la tecnica 
di esecuzione di tutti i collegamenti. 

L'articolo, che occupa uno spazio re¬ 
dazionale di circa cinque pagine, contie¬ 
ne anche altri numerosi disegni che rap¬ 
presentano i dettagli costruttivi dell'in¬ 
volucro, le connessioni tra la basetta di 
cui alla figura 5 ed i componenti ester¬ 
ni, e la struttura della scala che è pos¬ 
sibile applicare sul quadrante dello stru¬ 
mento, per. ottenere le indicazioni ne¬ 
cessarie per eseguire qualsiasi tipo di mi¬ 
sura nei confronti di un circuito fun¬ 
zionante a bassa frequenza. 

L’elenco dei componenti completa la 
nota, la cui lettura consente indubbia¬ 
mente a chiunque di costruire questo 
strumento, con la certezza di realizzare 
uno strumento di grande utilità. 


Fig. 6-A - Principio di funzionamento di 
un amplificatore di immagini. Le lettere 
identificano i seguenti componenti: O 
= obbiettivo; Ph = fotocatodo; E = 
ottica elettronica; L = schermo fluore¬ 
scente; Lu — oculare. 


Fig. 6-B - Sezione longitudinale schema¬ 
tizzata del tubo amplificatore di imma¬ 
gini XX 1060. I riferimenti sono: O ~ 
attacco del generatore di alta frequen¬ 
za; V = moltiplicatore di tensione; G 
= custodia in plastica; S = gomma si- 
liconica; F = finestrino terminale. 
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TUBI AMPLIFICATORI 
DI IMMAGINI XX1600 e XXlllO 
(Da «Rassegna Tecnica AEG-Telefun- 
ken» - 2/1973) 

In molti campi della scienza e della 
tecnica, come ad esempio nella fisica, 
nella biologia, neirastronomia o nella 
medicina, si presenta il problema di lo¬ 
calizzare fonti luminose estremamente 
deboli, o di individuare oggetti soltanto 
scarsamente illuminati. 

A tale scopo è particolarmente indi¬ 
cato Timpiego di amplificatori di imma¬ 
gini ad ottica elettronica, che presentano 
la proprietà di riprodurre alla loro usci¬ 
ta, amplificata in luminosità, un’imma¬ 
gine proiettata sul loro ingresso. 

Pur essendo noto da oltre trenta an¬ 
ni il principio delPamplificazione di im¬ 
magini, soltanto recentemente le presta¬ 
zioni di questi amplficatori hanno rag¬ 
giunto un livello che consente una loro 
utilizzazione su vasta scala. 

Particolarmente, è stato possibile mi¬ 
gliorare l’amplificazione di luminosità e 
qualità dell’immagine, grazie aH’impiego 
di finestrini ottiei in vetro filato come 
elementi di accoppiamento negli ampli¬ 
ficatori di immagini a più stadi. 

Un esempio tipico di questa famiglia 
di apparecchi è il tubo amplificatore di 
immagine a tre stadi XX1060, al quale 
ci riferiamo. 

L’esecuzione schematizzata ed il fun¬ 
zionamento di un amplificatore di im¬ 
magini risultano alla figura 6-A. Un am¬ 
plificatore di immagini è infatti costitui¬ 
to da un recipiente a tenuta ermetica, 
munito di un finestrino frontale e di un 
finestrino terminale sul lato opposto. Al¬ 
l’interno viene prodotto un vuoto molto 
spinto. 

Sul lato interno del finestrino frontale 
viene applicato un fotocatodo, mentre il 
lato interno del finestrino terminale è 
ricoperto con uno strato di materiale 
fluorescente. 

Proiettando sul fotocatodo, a mezzo di 
un obbiettivo, un’immagine dell’oggetto 
in esame, ciascun elemento di superficie 
del fotocatodo emette elettroni, la cui 
quantità numerica media è proporzio¬ 
nale all’illuminazione dell’elemento di 
superfìcie in questione. 

Gli elettroni uscenti, caratterizzati da 
un basso contenuto energetico, vengono 
accelerati con l’aiuto di dispositivi della 
ottica elettronica, per essere poi focaliz¬ 
zati sullo schermo fluorescente. 

Su quest’ultimo si forma quindi l’im- 
magine della distribuzione di emissione 
del fotocatodo. Gli elettroni accelerati, 
all’impatto sullo schermo fluorescente, 
eccitano una forte luminescenza di que¬ 
st’ultimo, la cui intensità dipende punto 
per punto dalla potenza elettrica ivi in¬ 
cidente. 

I moderni fotocatodi a semiconduttori 
hanno una sensibilità estesa fin nella 
zona spettrale dell’infrarosso, e sono ca¬ 
ratterizzati da un rendimento molto ele¬ 
vato. Negli ultimi anni sono stati regi¬ 
strati notevoli progressi in questo cam- 
po. ^ 

La figura 6-B riproduce schematica¬ 
mente la sezione lungitudinale del tubo 


amplificatore di immagini, mentre la 
figura 7 ne illustra l’aspetto fotografi¬ 
camente. 

Per l’amplificazione di immagini nella 
zona spettrale visibile o in quella infra¬ 
rossa immediatamente adiacente, si im¬ 
piegano prevalentemente tubi amplifica¬ 
tori di immagini a tre stadi, in quanto fi¬ 
no ad ora soltanto quest’ultimo tipo ha 
consentito di raggiungere un’amplifica¬ 
zione sufficientemente elevata, con una 
scala di riproduzione di 1 : 0,9. 

Questi amplificatori di immagini sono 
però relativamente costosi e non sono 
idonei per tutte le applicazioni, a causa 
del notevole ingombro longitudinale, e 
del peso elevato. 

Per questi motivi è stato sviluppato un 
tubo amplificatore di immagini ad un so¬ 
lo stadio il cui aspetto è riprodotto nella 
foto di figura 8-A, che permette di otte¬ 
nere un’amplificazione di immagini suffi¬ 
ciente per molti casi di amplificazione, 
pur essendo molto meno ingombrante ed 
economicamente più conveniente. 

Per lo sviluppo di questo tubo si è 
partiti dal fatto, da molto tempo cono¬ 
sciuto negli amplificatori di immagini 
radioscopiche, che un rimpicciolimento 
con sistemi dell’ottica elettronica deter¬ 
mina un guadagno di luminanza. 

Per dare al costruttore di apparecchi 
un’ampia libertà nella scelta di amplifi¬ 
cazione di luminosità per guadagno in 
luminanza, il nuovo amplificatore è sta¬ 
to concepito come tubo a quattro elet¬ 
trodi (tetrodo), con scala di riproduzio¬ 
ne variabile entro ampi limiti. 

La scala di riproduzione viene predi¬ 
sposta sui diversi valori, variando la ten¬ 
sione applicata al primo ed al secondo 
elettrodo di fecalizzazione. 

La figura 8-B riproduce in sezione la 
struttura interna dell’amplificatore di 
immagini tipo XXlllO. Sul lato di in¬ 
gresso è applicato un finestrino ottico 
spianato sempre in vetro filato. Esso 
consente ^di usare normali obbiettivi di 
serie, come ad esempio del tipo usato 
sulle macchine fotografiche di formato 
ridotto, anziché obbiettivi speciali. 

Contemporaneamente, si può rinun¬ 
ciare alla lente di correzione normal¬ 
mente necessaria per l’adattamento. Sul 
lato curvo interno del finestrino ottico in 
vetro filato, è applicato un fotocatodo 
multialcalino del tipo S20r, caratterizza¬ 
to da una sensibilità maggiormente e- 
stesa verso la zona spettrale del rosso. 
11 finestrino terminale in vetro funge da 
supporto per uno schermo fluorescente 
alluminizzato dal tipo P20. 

L’apertura di passaggio del secondo e- 
lettrodo di focalizzazione è relativamen¬ 
te stretta. Con c!ò si evita che il campo 
elettrico esistente tra il secondo elettro¬ 
do di focalizzazione e l’anodo (lente di 
postaccelerazione) interferisca col campo 
elettrico esistente tra il catodo ed il 
secondo elettrodo di focalizzazione (pri¬ 
ma lente). 

Secondo le leggi dell’ottica elettronica, 
con un tubo amplificatore di immagini 
caratterizzato da una scala di riprodu¬ 
zione variabile non è possibile ottenere, 
per tutte le scale di riproduzione indi¬ 
stintamente, caratteristiche ottimali del- 



Fig. 7 - Rappresentazione fotografica 
dei tubo amplificatore di immagini 
XX J060, con generatore di alta frequen¬ 
za. 





Fig. 8-A - Fotografia del tubo amplifica¬ 
tore di immagini XX 1110, ad un solo 
stadio. 


max 62,0 


-max 69.0 



max 47,8 


Fig. 8-B - Sezione longitudinale schema¬ 
tizzata del tubo amplificatore di cui al¬ 
la figura 8-A. K identifica il catodo, FI 
il primo elettrodo di focalizzazione, F2 
il secondo elettrodo di focalizzazione, ed 
A l’anodo. 
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rimmagine prodotta. Un'influenza deci¬ 
siva su queste caratteristiche viene e- 
sercitata ad esempio tra il rapporto del¬ 
le tensioni applicate tra catodo e secon¬ 
do elettrodo di focalizzazione e tra se¬ 
condo elettrodo di focalizzazione ed a- 
nodo, 

A tale riguardo, il tubo amplificatore 
di immagini XXI110 è stato progettato 
in modo tale da ottenere, agli effetti 
pratici, valori soddisfacenti entro i li¬ 
miti delle sue possibilità operative. 


INTERRUTTORE 
DI PROTEZIONE A TIRISTORI 
(Da «Rassegna Tecnica AEG-Telefun- 
ken» - 2/1973) 

In condizioni di funzionamento par¬ 
ticolarmente sfavorevoli, oppure duran¬ 
te la messa in servizio, nei convertitori 
statici possono manifestarsi perturba¬ 
zioni che provocano l’intervento dei fu¬ 
sìbili. Questi fusibili speciali sono indi¬ 
spensabili per la protezione dei costosi 


elementi semiconduttori nell'elettronica 
di potenza. 

L’impiego di interruttori extra-rapidi 
per corrente continua è spesso antiecono¬ 
mico per le correnti non troppo elevate, 
oggetto delle presenti considerazioni, op¬ 
pure addirittura impossibile per le bas¬ 
se tarature di intervento richieste in 
questi casi. 

Recentemente — tuttavia — è stato 
sviluppato e perfezionato un interruttore 
di protezione a tiristori, costruito in se¬ 
rie, che è in grado — essendo equipag¬ 
giato col tiristore AEG tipo T 301 N — 
di sopportare, con raffreddamento natu¬ 
rale fino ad una temperatura ambiente 
di 45 °C, una corrente continua di 165 A, 
per funzionamento continuo. 

Per funzionamento intermittente o di 
breve durata, la corrente potrebbe esse¬ 
re di intensità anche notevolmente mag¬ 
giore. 

A seconda del tipo di funzionamento i 
valori di intervento possono essere ta¬ 
rati, senza soluzione di continuità, fino 
ad una intensità di 300 A. 

La figura 9 rappresenta lo schema di 
principio, molto semplificato delLinter- 
ruttore di protezione applicato in un 
azionamento alimentato da un conver¬ 
titore statico. 

Nel circuito a corrente continua si 
trova il tiristore principale pi, che rice¬ 
ve — in funzionamento normale — un 
segnale dì accensione permanentemente 
dal dispositivo elettronico ul. 

In queste condizioni, il tiristore di 
spegnimento p2 è interdetto. In caso di 
sovraccarico nel circuito a corrente con¬ 
tinua, il segnale fornito dal riduttore 
Kràmer fi viene inviato nel dispositivo 
elettronico ul, che provvede ad applica¬ 
re al tiristore di spegnimento p2, prati¬ 
camente senza alcun ritardo, Limpulso 
di accensione, sopprimendo simultanea¬ 
mente il segnale di accensione del tiri- j 
store principale pi, e togliendo la ten- ' 
sione di alimentazione dal relè ausilia¬ 
rio di. 

Il condensatore di spegnimento kl 
(caricato attraverso il trasformatore ad ^ 
avvolgimenti separati, il rettificatore 
n2, ed resistere di carica r2) sopperisce 
pertanto, per un periodo di tempo del¬ 
l’ordine di microsecondi, come risulta nel 
grafico di figura 10, alla corrente prin¬ 
cipale, interrompendo in tal modo la cor¬ 
rente passante nel tiristore principale pi. 

La reattanza k2 impedisce che il gra¬ 
diente di corrente nel tiristore di spegni¬ 
mento p2 possa raggiungere valori trop¬ 
po elevati. 

Il citato periodo di tempo deve essere 
assolutamente maggiore del tempo di ri¬ 
stabilimento del potere di interdizione 
del tiristore principale pi, affinché que¬ 
st’ultimo — non più percorso da cor¬ 
rente e con segnale di accensione sop¬ 
presso — possa passare in fase di inter¬ 
dizione, evitando con sicurezza il feno¬ 
meno delLauto-innesco, che compromet¬ 
terebbe irrimediabilmente il funziona¬ 
mento dell’interruttore di protezione. 

La figura 11 rappresenta fotografica¬ 
mente l’aspetto dell’apparecchiatura de- 



Fig. 9 - Schema di principio di un azionan'iento alimentato da un convertitore statico 
protetto da un interruttore a tiristori. 



Fig. 10 - Oscillogramma riprodotto graficamente di un’interruzione, tracciato con 
oscilloscopio a raggio luminoso. I numeri di riferimento chiariscono le seguenti ca¬ 
ratteristiche: 1 - tensione rete tra due fasi; 2 - tensione ai capi del tiristore princi¬ 
pale pi; 5 - tensione di armatura del motore a corrente continua; 4 - corrente 
continua misurata a mezzo del riduttore Kràmer fi; C - tensione ai capi del con¬ 
densatore di spegnimento Kl. 
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scritta, vista in A ed in B con due diver¬ 
se angolazioni. 

L’articolo recensito precisa nella con¬ 
clusione che all’inizio dell’Agosto 1971 
sono stati installati quattro interruttori 
di protezione a tiristori a bordo della mo¬ 
tonave Wasa, per proteggere contro in¬ 
terruzioni di servizio gli azionamenti di 
argani e verricelli, alimentati attraverso 
convertitori statici. Nel Gennaio 1972 so¬ 
no stati installati altri quattro interrut¬ 
tori di questo genere a bordo della mo¬ 
tonave Hansa. 

Attualmente, presso la AEG-Telefun- 
ken sono in corso i lavori di studio e 
sviluppo per la realizzazione di un inter¬ 
ruttore di protezione per tiristori a cor¬ 
rente continua, basato sullo stesso prin¬ 
cipio di funzionamento, ma funzionante 
fino ad un’intensità di circa 2.500 A. 


SERVOCONTROLLO 
DELLA VELOCITA’ 

DI TIPO DIGITALE 

(Da «Wireless World» - 7/1973) 

Prima di iniziare la descrizione del cir¬ 
cuito, l’Autore di questo articolo ritiene 
necessario citare il tipo particolare di ta¬ 
chimetro che viene usato in questa ap¬ 
plicazione, in quanto esso esercita una 
certa influenza sulla tecnica usata per la 
progettazione dell’unità. 

I recenti progressi conseguiti nella 
tecnologia dei magneti flessibili contri¬ 
buiscono a ridurre il costo del tachime¬ 
tro elettromagnetico a corrente alterna¬ 
ta; il rotore di questo dispositivo con¬ 
siste in un disco del diametro di 0,06 
pollici di materiale magnetico laminato 
di tipo flessibile, magnetizzato con un 
totale di sessantaquattro poli. Lo statore 
è invece un circuito stampato da un so¬ 
lo lato, sul quale è applicato l’avvolgi¬ 
mento. 

II disco del rotore viene cementato 
su di una piastra metallica rigida, in 
modo che il tutto possa ruotare unita¬ 
mente all’albero del motore sottoposto al 
controllo. Lo statore viene sistemato al¬ 
la distanza di circa 0,02 pollici dal ro¬ 
tore, e viene rigidamente fissato allo 
involucro del motore. 

La tensione di uscita presenta un an¬ 
damento sinusoidale, e la frequenza del¬ 
la corrente alternata prodotta è natural¬ 
mente proporzionale alla velocità di ro¬ 
tazione. 

Il prototipo forniva una tensione ef¬ 
ficace di 40 mV con una velocità di ro¬ 
tazione di 1.000 giri al minuto, e con 
un’impedenza della sorgente inferiore 
ad 1 O alla frequenza di 1.000 Hz. 

L’ampiezza è proporzionale alla fre¬ 
quenza, in quanto segue un’inclinazione 
pari a 6 dB per ottava, e subisce una 
notevole influenza ad opera della di¬ 
stanza che sussiste tra il magnete ed il 
«pick-up». 

La figura 12 rappresenta lo schema a 
blocchi del dispositivo. Il segnale a cor¬ 
rente alternata proveniente dal tachime¬ 
tro viene amplificato e limitato in am¬ 



Fig. 11 - «A» e «B» illustrano Vinterruttore di protezione a tiristori visto rispetti¬ 
vamente dal davanti e dal retro. 


piezza ad opera dell’amplificatore opera¬ 
zionale AL L’uscita di questa sezione, pi¬ 
lota un multivibratore monostabile di 
precisione, che produce un impulso in 
corrispondenza di ciascuna transizione 
variabile in senso positivo del segnale 
proveniente dall’amplificatore Al. 

L’uscita complementare del circuito 
monostabile viene sfruttata per pilotare 
un circuito discriminatore dell’ampiezza 
degli impulsi, nel quale il ritmo di ca¬ 
rica e scarica del condensatore viene con¬ 
trollato dai resistori Ri ed R2, rispetti¬ 
vamente. 

Non appena la frequenza del segnale 
proveniente dal tachimetro aumenta, il 
periodo di un ciclo del segnale tachime¬ 
trico si approssima a quello del eir- 
cuito monostabile. Quest’ultimo produ¬ 
ce quindi impulsi progressivamente più 
stretti, in quanto la sua uscita comple¬ 
mentare rappresenta la differenza tra gli 
impulsi uniformi di tipo normale ed i 
periodi provenienti dal tachimetro. Se 
quest’ultimo continua ad aumentare la 
frequenza dei segnali prodotti, il suo 
periodo raggiunge ad un certo istante 
il valore di quello del circuito monosta¬ 
bile, per cui l’impulso complementare 
scompare improvvisamente. 


Il circuito di discriminazione dell’am¬ 
piezza degli impulsi reagisce a queste ra¬ 
pide variazioni, e il potenziale di carica 
della capacità C diminuisce. Le variazio¬ 
ni drpotenziale che si riscontrano ai ca¬ 
pi di questo condensatore vengono am¬ 
plificate da un servo-amplificatore ad al¬ 
to guadagno, che controlla il funziona¬ 
mento del motore. 

L’uscita dell’amplificatore di potenza 
a corrente continua è munita di transi¬ 
stori complementari collegati in modo da 
permettere ad uno dei transistori di agi¬ 
re come un freno. L’altro viene invece 
usato come acceleratore. 

Riesaminando il semplice sistema, si 
può intuire la disponibilità di un gua¬ 
dagno considerevole esente da fenomeni 
di instabilità, usando il discriminatore 
dell’ampiezza degli impulsi in modo che 
risulti pilotato dall’uscita complementare 
della sezione monostabile. 

La stabilità e lo smorzamento dipen¬ 
dono dalle caratteristiche del circuito 
RC, nonché dalle caratteristiche di ri¬ 
tardo o di anticipo di fase all’interno 
del circuito. 

La figura 13 rappresenta lo schema e- 
lettrico della parte elettronica del dispo¬ 
sitivo. Si è fatto uso di un trasformatore 


-I- 



Fig. 12 - Schema a blocchi semplificato del servodispositivo di controllo della velo¬ 
cità di tipo digitale. 
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Fig 13 - Schema elettrico completo del servodispositivo di cui alla figura 12. Uamplificatore operazionale di ingresso costitui¬ 
sce la sorgente piincipale del segnale che viene elaborato per ottenere Vefjetto di controllo. 


con rapporto in salita, sfruttando Tim- 
pedenza molto bassa del tachimetro per 
rendere disponibile un segnale di mag¬ 
giore ampiezza all’ingresso delhamplifi- 
catore. 


Gli ingressi differenziali vengono pilo¬ 
tati in controfase, il che permette di ot¬ 
tenere il massimo guadagno da parte 
del circuito integrato, nonché una ele¬ 
vata reiezione di modo comune. 


A partire dalle velocità più basse, in 
progressivo^ aumento, il segnale disponi¬ 
bile all’uscita dell’amplificatore è carat¬ 
terizzalo da una forma d'onda quadra. 
Soltanto i tratti variabili in senso po¬ 
sitivo vengono però usati per scopi di 
controllo, m quanto in questa particola¬ 
re applicazione non permette alcuna ga¬ 
ranzia di impiego per ciascun «zero 
Crossing», evitando così di compromet¬ 
tere Tapparecchiatura con una ulteriore 
complessità, e con una messa a punto 
più laboriosa. 

La figura 14 è una fotografia del ta¬ 
chimetro elettromagnetico. In questa fo¬ 
to è facile notare in alto a sinistra il 
pannello a circuito stampato sul quale 
vengono fissati tutti i componenti della 
sezione elettronica, e si notano anche 
con particolare evidenza la struttura del 
rotore in materiale magnetico flessibile, 
e dello statore a circuito stampato, re¬ 
cante l’intero avvolgimento. 

L'arlicolo si dilunga con altri paragra¬ 
fi. che —■ con l'aiuto di particolari del¬ 
lo schema, e di grafici riproducemi la 
forma dbnda dei segnali in gioco — 
chiarisce ulteriormente il principio di 
funzionametiLo, 

Infine, alcuni paragrafi intrattengono 
il Lettore sul principio dì lunzìpnamento 
del discriminatore dell’ampiezza degli 
impulsi, sulle prestazioni dclLamplifica- 
lore dì potenza, sul comportamento agli 
effetti della larghezza di banda e del 
responso ai transitori e sulle caratteri¬ 
stiche dinamiche del dispositivo, 



Fig. 14 - Fotografia del tachigeneraiore, illustrante Io statore a circuito stampato 
ed H rotore munito di magnete flessibile. In alto a destra si osserva la sezione elet¬ 
tronica realizzata a circuito stampato. 
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a cura di P. SOATI 



ì lettori 
ci {scrivono 


In considerazione dell’elevato nu¬ 
mero di quesiti che ci pervengo¬ 
no, le relative risposte, per lettera 
o pubblicate in questa rubrica ad 
insindacabile giudizio della reda¬ 
zione, saranno date secondo Tor- 
dine di arrivo delle richieste 
stesse. 

Sollecitazioni o motivazioni d’ur¬ 
genza non possono essere prese in 
considerazione. 

Le domande avanzate dovranno 
essere accompagnate dall’importo 
di lire 3.000* anche in franco¬ 
bolli a copertura delle spese po¬ 
stali o di ricerca, parte delle quali 
saranno tenute a disposizione del 
richiedente in caso non ci sia pos¬ 
sibile dare una risposta soddisfa¬ 
cente. 

* Per gli abbonati l’importo è 
ridotto a lire 2.000. 


Sig. COSTA G. ■ Milano 
Apprendimento segnali Morse 

Nella mia monografia dedicata alVap- 
prendimento dei segnali Morse, a cui 
Lei fa riferimento, e che pur essendo 
stata stampata molti anni addietro è 
tuttora valida, spiego chiaramente come 
ai vari componenti i segnali occorra da¬ 
re il significato di «ti» per quanto con¬ 
cerne il punto e di «ta» per quanto con¬ 
cerne la linea. 

Le espressioni «dih» e «dah» sono 
state prelevate pari pari da manuali stra¬ 
nieri. 

Comunque, in merito a quanto Lei 
chiede, debbo insistere sul fatto che per 
imparare a ricevere ed a trasmettere 
correttamente i segnali Morse occorre 
soltanto molto esercizio: le varie tabelle 
messe in circolazione in tutti i tempi 


non sono altro che delle «boiate» (usan¬ 
do un modo di dire caro al comico Via- 
nello!). 

Infatti, imparare la corrispondenza fra 
le varie lettere delValfabeto ed i rispetti¬ 
vi segnali Morse è cosa relativamente fa¬ 
cile; il difficile sta per Vappunto nelVim- 
parare a trasmettere e ricevere corretta- 
mente. 

Per quanto concerne la seconda parte 
del suo quesito, sono del parere che i 
050 in CW sono molto più validi di 
quelli in fonia. Prima di tutto per il fat¬ 
to che essi consentono di superare age¬ 
volmente il QRM ed in secondo luogo 
perché snelliscono il traffico, avendo una 
durata molto minore. 


Sig. DE BIASI F. ■ Palermo 
Filtri cross-over 

Per risolvere il suo problema le consi¬ 
gliamo di costruire uno dei due filtri 
cross-over che sono stati realizzati dalla 
AMTRON, precisamente VUK 805, op¬ 
pure WK 800 reperibili sotto forma di 
scatole di montaggio, complete di tutti 
i componenti e di chiarissime istruzioni, 
presso i punii di vendita della GBC Ita¬ 
liana. 

Con il loro inserimento nel comples¬ 
so dei tre altoparlanti woofer, mid-range 
e tweeter Le sarà pertanto possibile otte¬ 
nere la richiesta separazione delle fre- 
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Fig. 2 - Schema elettrico del filtro cross-over AMTRON UK 800 a tre vie, potenza 
nominale 25 W, attenuazione 12 dB/ottava (GBC italiana). 


quenze fra un altoparlante e Valtro in 
modo da ottenere effettivamente Vesatta 
amplificazione delle frequenze comprese 
fra 20 e 20.000 Hz. 

Entrambi i filtri sono del tipo a tre 
vie con impedenza di 8 H. 

Il filtro VK 805, il cui schema è visi¬ 


bile in figura 1, è previsto per ottenere 
una attenuazione di 6 dB/ottava, men¬ 
tre il filtro cross-over UK 800, il cui 
schema elettrico è visibile in figura 2, 
ha una attenuazione di 12 dB/ottava. 

La potenza nominale di entrambi i 
filtri è di 25 W. 


Sig, CAPUTO D. - Salerno 
Corretta ricezione TV 

Per ottenere una buona immagine da 
un televisore, il cui impianto sia stato 
realizzato in modo ortodosso, occorre re¬ 
golare i vari comandi attenendosi alle 
seguenti modalità: 

Accendere il televisore quando Vemit 
tenie locale irradia il monoscopio e dopo 
circa cinque minuti regolare i comandi 
di sintonia, luminosità e contrasto in 
modo da ottenere la migliore immagine 
possibile. Occorre tenere presente che, 
agendo sul comando di sintonia, si de¬ 
vono eliminare le eventuali barre oriz¬ 
zontali caratteristiche della presenza del¬ 
l’audio nel video, ottenendo una giusta 
udibilità. 

Eseguite queste operazioni preliminari 
la messa a punto successiva dell’immagi¬ 
ne valendosi del monoscopio, come ab¬ 
biamo spiegato già altra volta nella ru¬ 
brica dedicata alla televisione, dovrà es¬ 
sere effettuata come segue: 

R) il quadro deve essere contenuto en¬ 
tro lo schermo, ad eccezione di una par¬ 
ie dei cerchi marginali disposti nei quat¬ 
tro angoli. 

2") il cerchio grande deve essere conte¬ 
nuto entro lo schermo conservando una 
forma perfetta circolare. Verso l’alto e 
verso il basso dovrà sfiorare i contorni 
dello schermo. 

3") i numeri contenuti del cerchio cen¬ 
trale devono essere chiaramente visibili. 
4“) tutte le linee orizzontali e verticali 
dovranno risultare effettivamente oriz¬ 
zontali e verticali e non essere distorte. 
5“) i due rettangoli neri, posti in posizio¬ 
ne laterale a metà dei lati verticali, devo¬ 
no essere ben visibili e di dimensioni 
uguali. 

6") devono essere ben distinte e non ser¬ 
peggianti le linee contenute nei due cu¬ 
nei laterali (con sovrapposti i numeri 
200 - 300) ed in quello inferiore (fian¬ 
cheggiato dai nunwri 400 - 600 a sinistra 
e 6 - S a destra), mentre nel cuneo su¬ 
periore (fiancheggiato dai numeri 400 - 
600 a sinistra e b - S a destra) si comin- 
ceranno a distinguere le linee solo allo 
estremo superiore (sopra il numero 400) 
e resterà grigio il rimanente tratto infe¬ 
riore. 

1") nella striscia collocata in basso fra il 
cerchio mediano e le nove righe nere, 
strette e sempre più corte, si dovranno 
vedere chiaramente almeno cinque o 
sei rettangoli di tonalità differente de¬ 
gradanti dal bianco a sinistra al nero 
a destra. 

8") non si dovranno vedere aloni, doppie 
immagini o sfumature. 


Sig. CANCELLIERE D. - Genova 
L’abate Caselli era francese? 

La ringrazio sentitamente per lo stral¬ 
cio della rivista tecnica francese che mi 
ha inviato in visione e che già conoscevo. 

Se andiamo avanti di questo passo, in 
avvenire non avremo alcuna occasione 
per meravigliarci se taluni autori fran¬ 
cesi affermeranno che Dante Alighieri, 
Cristoforo Colombo, Leonardo da Vin- 



Fig. 3 - Il pantelegrafo inventato dal fisico-sacerdote italiano Giovanni CASELLI, 
esposto in una sala del Museo della Scienza e della Tecnica di Milano. 
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Fig. 4 - Schema dei collegamenti relativi al dispositivo di accensione elettronica 
Philips C-A 11/12 con indicazione del collegamento da effettuare per i diversi 
tipi di contagiri elettronici. 


ci, Mazzini, Meucci e chi più ne ha più 
ne metta, sono nati nel loro paese. 

Comunque le posso confermare quan¬ 
to Lei afferma e cioè che il fisico-sacer¬ 
dote Giovanni Caselli è nato a Siena nel 
1815 ed è morto a Firenze nel 1891. 
Egli, oltre al noto pantelegrafo, speri¬ 
mentato in Francia, inventò un disposi¬ 
tivo per misurare la velocità delle loco¬ 
motive e, cosa poca nota, anche un di¬ 
spositivo per Vasservimento dei timoni. 

Un esemplare di pantelegrafo è situa¬ 
to al Museo della Scienza e della Tec¬ 
nica di Milano (figura 3) 


Sig. RADICE F. - Verona 
Accensione elettronica e contagiri 

La figura 4 si riferisce al dispositivo 
di accensione elettronica a scarica capa¬ 
citiva per auto fino a 6 cilindri, 9000 
giri al minuto Philips C-A 11/12 che Lei 
possiede. 

Questo tipo di accensione elettronica 
presenta alcuni vantaggi di cui Lei do¬ 
vrebbe essere a conoscenza, se è in pos¬ 
sesso del relativo opuscolo illustrativo. 
E’ infatti molto importante il fatto che 
esso disponga di un dispositivo stabiliz¬ 
zatore che consente di far rimanere inva¬ 
riata la tensione di carica del condensato- 
re per fluttuazioni comprese fra 6 e 16 V 
e di avere incorporato un adattatore uni¬ 
versale per contagiri elettronici. 

La temperatura praticamente non ha 
alcuna influenza sul funzionamento poi¬ 
ché essa può oscillare fra —30 ”C e 
+ 85 "C, pertanto Finconveniente da Lei 
segnalato probabilmente è da attribuire 
ad altre cause. 

La figura 4 si riferisce in particolare 
allo schema dei collegamenti del C-A 
11 / 12 . 

Nel punto indicato con la sigla CI do¬ 
vranno essere inseriti i contagiri del tipo 
Veglia-Borletti, Jaeger, V.D.O. cioè del 
tipo in parallelo mentre nel punto C2 do¬ 
vranno essere inseriti i contagiri che non 
funzionano con il collegamento Cl. 


Sig. PADDA G. - Cagliari 
Generatore di EAT 

La figura 5 si riferisce ad un genera¬ 
tore EAT proposto da una rivista fran¬ 
cese. 

Il principio di funzionamento del di¬ 
spositivo è il seguente: il condensatore 
Cl è caricato al valore di cresta dalla 
tensione di rete mentre il tiristore TI si 
sblocca con un ritardo di 90° rispetto al 
passaggio a zero della sinusoide dopo 
di che il condensatore Cl si scarica attra¬ 
verso il primario di TRI. 

Il tiristore è stato scelto in modo da 
funzionare con un trasformatore il cui 
numero di spire primarie è molto ri¬ 
dotto e pertanto con una resistenza ohm- 
mica molto bassa. 

Le caratteristiche dei componenti im¬ 
piegati sono le seguenti: 

Cl = 0,47 liF, tensione di lavoro 400 
V, tipo a carta metallizzata. 


TRI = circuito magnetico Cofelec E 
52 X 30 X 12 B42, oppure corrisponden¬ 
te della Philips o della Siemens. Il cir¬ 
cuito primario dovrà essere composto da 
9 spire di filo isolato da 6/10 ed il 
circuito secondario da 720 spire di filo 
isolato da 1,5/10. 

Siccome la tensione fra spira e spira 
è di 34 V si raccomanda di limitare il 
numero di spire di ciascun strato e di 
ripartire l’avvolgimento in più bobine. 

TI = tiristore BRY54 della Sescosem. 

I principali dati caratteristici del cir¬ 
cuito sono i seguenti: tensione a vuoto 
24.000 V; di/dt nel tiristore 50 A/\is. 
Corrente di sovraccarico I = 70 A/\is. 

Con degli spinterometri da 10 mm, in¬ 
seriti nel secondario, si dovrà ottenere 
una durata della scintilla di 1 ms alla 
frequenza di oscillazione di 12 kHz. 


Sig. BARRILE F. - Genova 
Indirizzi vari 

Pubblichiamo alcuni indirizzi di ditte 
che ci sono stati richiesti: 

A.E.l. - Semiconductors Lincoln In¬ 
ghilterra. In Italia è rappresentata dalla 
Sisram. 

Librairie Aristide Quillet, 278 Bd Saint 
- Germain 75007 Paris (Francia) (per 
richiedere FEncyclopedie des Sciences in- 
dustrielles ). 

MURATA MFG Co Ltd - Nagaoka- 
cho, Kyoto Giappone. 

NIKKO ELECTRIC MFG Ltd, 285, 
l-chome, Tamagawa-Okusawa-Machi. Se- 
tagya-ku Tokyo, Giappone. 

MATSUSHITA ELECTRIC INDU¬ 
STRI AL Co. Ltd - Kadoma, Osaka Giap¬ 
pone. 


1N647 2,2kA 5W 


TRI 



TI 

BRY 54 


Fig. 5 - Schema elettrico del generatore di altissima tensione (delFordine di 24 kV 
a circuito aperto) con l’impiego di pochi componenti. 
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Fig. 6 - Ricevitore EDDYSTONE (Marconi Italiana) di tipo professionale per co¬ 
pertura gamma 27 240 MHz complcìamente transistorizzato e con calibratore a 

cristallo. 



Fig. 7 - Ricevitore EDDYSTONE tipo 
990S per copertura gamma 230 -r 870 
MHz impiegato in unione ad un appa¬ 
recchio panoramico EP17R. 


TABELLA 1 








Tipo 

V./, 

(V) 

Ifsai 

(10' A) 

w 

(I) 

p 

(W) 

D 

E 

Passo 

VP130A10 

130 

1 

10 

0,50 

a 

c 

g 

VP130A20 

1,25 

20 

0,85 

b 

c 

g 

VP150A10 

150 

1 

10 

0,5 

a 

c 

g 

VP150A20 

1,25 

20 

0,85 

b 

c 

g 

VP250A20 

250 

1 

20 

0,60 

a 

d 

g 

VP250A40 

1,25 

40 

0,90 

b 

d 

g 

VP420B40 

420 

1,25 

40 

0,90 

b 

e 

e 

VP460B40 

1,25 

40 

0,90 

b 

e 

e 

VP480B40 

480 

1 

40 

0,70 

a 

e 

e 

VP480B80 


1,25 

80 

1 

b 

e 

e 

VP510B40 

510 

1 

40 

0,70 

a 

e 

h 

VP510B80 

1,25 

80 

1 

b 

e 

h 

VP1000B80 

1000 

1 

80 

0,90 

a 

f 

f 

VP1000B160 

1,25 

160 

1,30 

b 

f 

f 


Sig. MARCHINI D. - Napoli 
Ricevitori UHF e VHF 

Con riferimento a quanto pubblicato 
nel /i” 1011973 in questa stessa rubrica, 
La informo che la EDDYSTONE (Mar¬ 
coni Italiana) costruisce anche dei rice¬ 
vitori con caratteristiche professionali, 
adatti a funzionare nelle gamme VHF e 
UHF. 

Fra i diversi esemplari citiamo il mo¬ 
dello 990R che copre la gamma compresa 
fra 27 MHz e 240 MHz in quattro sotto 
gamme, e che è adatto per ricezione in 
CW, FM e AM. Ad esso può essere col¬ 
legato anche un complesso panoramico. 
Si tratta di un ricevitore di alta qualità 
(figura 6), completamente allo stato so¬ 
lido, la cui sensibilità è di 5 \iV per 10 
dB S/N. La media frequenza ha il valore 
di 10,7 MHz con una larghezza di ban¬ 
da standard 30 kHz e 200 kHz. 

I modelli 990S e 990T permettono in¬ 
vece di ricevere, entrambi, la gamma fra 
230 MHz e 870 MHz in due sottogamme, 
e sono ancWessi del tipo interamente allo 
stato solido (figura 7). 

La media frequenza per il modello 
990S è di 36,5 MHz tanto per la AM 
quanto per la FM mentre è di 36,5 MHz 
in AM e 33,5 MHz in FM per il model¬ 
lo 990T. 

La sensibilità in AM è inferiore ai 
5 '\iV in AM ed inferiore ai 4 pV in FM 
sempre per 10 dB S/N. 

Anche questi due ricevitori possono 
essere collegati ad un dispositivo per vi¬ 
sione panoramica. 


Sig. PEDEMONTE ■ Novara 
Varistori serie VP GE-MOV 

/ varistori GE-MOV sono dei semi- 
conduttori a base di ossido metallico, le 
cui caratteristiche corrente/tensione pos¬ 
sono essere paragonate a quelle di un 
diodo zener simmetrico. 

Essi sono principalmente destinati alla 
protezione dei circuiti elettronici contro 
le sovratensioni transistorie e dovute, ad 
esempio, alVinserimento e alla esclusio¬ 
ne di circuiti induttivi o ad altri motivi. 

Nella tabella 1 sono riportati: Y) il 
valore della tensione efficace (Ve/f) am¬ 
messo per i vari GE-MOV. 2“) la corren¬ 
te massima di cresta (Ifsm) che è riferi¬ 
ta a degli impulsi aventi una durata in¬ 
feriore a 7 ps. 3°) Venergia W che è 
espressa in joule. Y) la potenza P espres¬ 
sa in watt. La capacità, a seconda dei ti¬ 
pi, può variare da 350 a 2000 pF. La re¬ 
sistenza termica alVaria libera varia da 
24 a 60 ^C/W. 

Il valore in millimetri del diametro D, 
dello spessore E e del passo di uscita è 
indicato in tabella con il seguente codi¬ 
ce: 

a = 19,3 - b = 26,21 - c = 6,35 - d = 
7,62 - e = 19,05 - f = 25,40 - g = 7,92 - 
h = 20,32. 

I varistori GE-MOV sono costruiti 
dalla General Electric. 
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Fig, 8 - Schema di un semplice ripetìLore 
in AM per la ritrasmissione su ricevitori 
OM delle emissioni di radioamatori e 
CB. 


Sig. COLLI F. ■ Roma 
Rice-trasmettìtore locale AM 

L'uso di trasmettitori che possono pro¬ 
vocare disturbo alle emittenti che la¬ 
vorano nella gamma delle onde medie è 
assolutamente proibito, a meno che si 
tratti di apparecchi la cui portata non 
ecceda quella dell'ambito familiare. 

La figura 8 si riferisce ad un sem¬ 
plicissimo circuito di questo genere e 
che è stato studiato per Vascolto delle 
emissioni di rice-trasmettitori per radio- 
amatori e CB in una delle frequenze 


J^ 

5 * 

• d 


2 3 


Fig. 9 - Schema delle connessioni relati¬ 
ve al filtro ceramico per medie fre¬ 
quenze AM SFD 455 B 1 e 2 shuntate 
con un condensatore - 3 = ingresso - 4 
= uscita - 5 = comune. 


della gamma OM o delle onde marine 
(medio-corte). 

Nel circuito originale è stato utilizzato 
un transistore NPN di bassissima poten¬ 
za del tipo HEP-720, il quale potrà es¬ 
sere sostituito da un altro similare. La 
corrente d'ingresso non dovrà superare 
i 10 mA, e se risulterà superiore si dovrà 
aumentare il valore del resistore RI. 

L'antenna dovrà essere molto corta e 
comunque la sua lunghezza non dovrà 
superare i due o tre metri. 

Come bobina si dovrà usare una nor¬ 
male osculatrice del tipo impiegato nei 
ricevitori a transistori per onde medie, 
fi secondario, come mostra la figura, non 
dovrà essere utilizzato. La regolazione 
della frequenza si eseguirà agendo sul 
nucleo della bobina LI. 

Il valore dei vari componenti è il 
seguente: 

CI = C4 = 0,05 pF condensatore a 
disco 25 V o più. C2 = 30 o 47 pF 
a seconda della frequenza, del tipo a di¬ 
sco 100 V. C3 = C5 ~ 0,01 [iF conden¬ 
satore a disco 25 V o più. RI = 6200 FI 
1/2 W. TI = trasformatore di uscita 
4 ^ 16 Fl/2500 n. 

L'uscita del ricevitore, di cui si vuole 
ritrasmettere i segnali, dovrà essere col¬ 
legata al primario del trasformatore Tl. 


Sig. PETRINI P. ■ Firenze 
Filtro ceramico modello SFD 455 B 

Il filtro ceramico modello SFD 455 B 
(codice G.B.C. 00/0272-00) deve essere 
impiegato nel circuito di media frequen¬ 
za dei ricevitori a transistori adatti alla 
ricezione in AM. 

La larghezza di banda del filtro in 
questione è di 4,5 kHz ± 1 kHz a 3 dB 
e la selettività di 26 dB min. a —10 
kHz e di 20 dB min. a 10 kHz. L' 
impedenza di ingresso e di uscita è di 
3 kFì. La tensione continua massima di 
alimentazione non deve superare i 50 V. 

La figura 9 si riferisce alle connessio¬ 
ni del filtro e la figura 10 al suo modo 
di impiego in un ricevitore a transistori. 




Saldatore a matita 
alimentato direttamente 
con tensione di rete 
220 V -16 W 

ERSA. Tip 16 

per radiotecnica ed elettronica - 
non ha bisogno di trasformatore - 
tensione 220 V con presa di terra - 
tempo di riscaldamento circa 60 s - 
cavo flessibilissimo - punta molto 
sottile - potenza 16 W - possibilità 
di scelta fra una vasta gamma di 
punte, anche del tipo protetto 
a lunga durata ERSADUR - 
peso < 30 g 

Saldatore con punta 

in rame nichelato 

ERSA TIP 16 a 220 V: LU/3620-00 

G.B.C. Italiana - RECIV division 
Divisione Elettronica Civile 
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SUPERMEGAFLEX 801 

Formidabile megafono per portata e intelligibilità - 
Sostituisce egregiamente un complesso di amplifica¬ 
zione fisso per auto - Composto da microfono elettro- 
dinamico, amplificatore a transistori potenza massi¬ 
ma 14 W e tromba - Regolazione della potenza - Por¬ 
tata; 500 800 m • Completo di accessori per il 

fissaggio su vettura e per il trasporto a spalla - Ali¬ 
mentazione a pile con 9 torce da 1,5 V - Dimensioni: 
370 X 135 X 356 - Peso: kg 4,5 con pile. 

ZA 0154-08 


G.B.C. 

italiana 


distribuiti dalla 
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UK 846 


di 250 kit 
i’eiettronica 
nei mondo 

RIDUTTORE DI TENSIONE 

12 - 9 - 7,5 - 6 Vc.c. - 0,5 A 

Risolve li problema delia connessione alla bat* 
terìa dell'auto a 12 V di tutti gii apparecchi 
radiofonici o di riprodu2ione, atimentati a pile, 
consentendo un risparmio nei consumo delle 

medesime. UK 107 


TREMOLO 

Permette di dare al suono riprodotto la caratte¬ 
ristica pulsazione denominata «tremolo». Com¬ 
prende un preamplificatore e può funzionare anche 
solo come tale 




AMPLIFICATORE DI MODULAZIONE 
SOLID STATE 

Può servire come amplificatore di potenza Hi-Fi 
oppure come modulatore di stadi amplificatori AF 
di trasmettitori radio. 


UK 652 



UK 857 



ALIMENTATORE STABILIZZATO 
12 Vc.c, - 1.5 A 

Costituisce una sorgente di corrente continua a 
tensione fissa adatta per tutti gli accessori ali¬ 
mentati dalla tensione dì 12 V della batteria di 
automobili o natanti. 



DISTORSORE 

PER CHITARRA ELETTRICA A CI 

Oltre alla semplice tosatura dell’onda sonora 
dello strumento musicale, effettua una equaliz- 
zazione in uscita, con effetti molto gradevoli 
tipici delia musica moderna 


UK 445/s 


WATTMETRO PER B.F. 

Permette la misura istantanea del livello di 
uscita, espresso in watt oppure in dB, fornito 
da un'apparecchiatura sotto prova senza ricorrere 
all'impiego di resistenze di carico fittizio. 


RICHIEDETE I PRODOTTI AMTRON 
Al RIVENDITORI PIU QUALIFICATI 


















GLI 

INDISPENSABILI 




Cesoia per lamiere 

Realizzata completamente in acciaio. 
Particolarmente indicata per laboratori 
Radio TV, carrozzerie, officine, installa¬ 
tori, ecc. Può tagliare lamiere fino a 
spessori 1,2 e fogli d'acciaio fino a 
0 . 8 . 



Cesoia per lamiere 

Realizzata completamente in acciaio. 
Particolarmente indicata per laboratori 
Radio TV, carrozzerie, officine, instal¬ 
latori, ecc. Può tagliare lamiere fino a 
spessori 1,2 e plastica fino a spessori 
2 . 

Larghezza taglio; 2,5 

Lunghezza totale: 260 

LU^410-00 



Fresatrice 

Particolarmente indicata per laboratori elettronici, 
aeromodellistica, meccanica fine, ecc. Semplice 
da usare e di minimo ingombro. 

Alimentazione; 6 Vc.c. mediante 4 pile a stilo 
Impugnatura in materiale plastico antiurto. 
Dimensioni max: ' 0 38x165 

Da impiegare con frese da: LU/3402-00 a 

LU/3408-00 


LU/3400-00 



Richiedeteli presso tutti i punti di vendita GBC in Italia 









Due strumenti per tutte le portate 
alla portata di tutti 



Pocketmeter 3301 


Scopex 4D-10 


Tensioni continue , 

(8 portate) R.l. 20000 H/V 
0,1-0,5-5-15-50-150-500-1500 V 
precisione: ± 1,5°/o a fondo scala 

± 2.5°/o sulla portata 1500 V 

Tensioni alternate 

(7 portate) RJ. 6320 aN 
1,5-5-15-50-150-500-1500 V 
precisione: ± 2,5% a fondo scala 

Correnti continue 

(6 portate) Caduta di tensione 320 mV 
50-500 \xA: 5-50-500 mA; 5 A 
precisione: ± 1,5% a fondo scala 


Doppia traccia, IO MHz - lOmV/cm, 


CANALI VERTICALI A e B 


Sensibilità 

Larghezza dì banda 
Impedenza d’ingresso 
Modi 


10 mV/cm-50 V/cm 
(in 12 portate calibrate) 

cc. - 10 MHz 

1 Mn ± 3% - 33 pF circa 

solo canale A 
alternato A e B 
CHOP/100 kHz 


Correnti alternate 

(6 portate) Caduta di tensione 0,5-^1 V 
150 pA: 1,5-15-150 mA; 1,5-5 A 
precisione: ± 2,5% a fondo scala 

Misure ohmmiche 

(6 portate) 

low n-n X 1-n X io-n x loo-n x 1 K-n x io k 
per letture 0,5 n-;-2C Mn 

Alimentazione 

2 pile 1,5 V (in dotazione) 

2 pile 15 V (solo per portate fi x 10 K) 

Fusìbile 

250 mA in serie sul comune n 

Dimensioni 

185,5 X 122 X 37,5 mm 

Peso 

500 gr 


CANALE ORIZZONTALE 

Asse dei tempi 1 ;xs/cm-100 ms/cm 

(in 16 portate) 
magnificatore 5 volte 

Sensibilità esterna 1 V/cm (200 mV/cm magnificato) 

Larghezza di banda de. - 500 kHz 

Impedenza d’ingresso 1 Mn/35 pF 

Circuito Trigger ingresso esterno 

canale A 
rete 

reticolo cm 6 X 8 
8 kg 


Tubo 

Peso 


FACE STANDARD s.p.A 

Divisione Strumenti di Misura 

20158 MILANO, Viale L.Bodio 33 


FACE STANDARD 












quando 1 tecnici pariano 


di intermodniazione di frequenza 


couTiene 

aiscoltarii 


Recentemente, la nota rivista tedesca 
«HI-FI Stereofonie», a proposito delle 
cartucce ELAC, ha pubblicato: 
«L’intermodulazione di frequenza - IMF - 
assieme alla facilità d'esplorazione è data 
per due distinti valori della forza d'appoggio. 
Essa è determinata con le due frequenze 
concomitanti 300/3000 Hz e con 
pieno pilotaggio. Nelle cartucce ELAC 
la IMF è stata notevolmente migliorata 
e nel modello STS444-E raggiunge valori 
molti inferiori airi%». 

Inoltre, sulla stessa rivista si legge: 

«...la caratteristica di risposta, la diafonia 
e l’analisi delle onde quadre rendono 
un’idea oltremodo rassicurante sulla qualità 
dei pick-up ELAC». La prova musicale 
uditiva dimostra che i pick-up ELAC 
STS244-17 e STS344-17 dal punto di vista 
della qualità musicale sono eccellenti. 


Distorsioni non lineari — IMF — 
in funzione del pilotaggio 
per diverse potenze 
Disco campione: 
DIN45542, zona 1 
Dall'andamento della curva 
è rilevabile il valore minimo 
di intermodulazione di frequenza 
della cartuccia Elac 
tipo STS444-E. 

Esso è di —6 dB 
(3 cm/s 300 Hz - 
0,75 cm/s 3000 Hz) ed anche ^ 
con la minima forza 
d’appoggio è dello 0,4%. 



Gli orecchi critici 
ascoltano con ELAC! 



I tipi STS444 appartengono, sotto ogni 
punto di vista, alla classe più elevata. 

Le prove riportate nelle riviste tecniche 
confermano che le cartucce ELAC sono 
fra le migliori del mondo. Non sono però 
fra le più costose. 

Desiderate altre informazioni? 

Rivolgetevi presso tutti i migliori rivenditori. 


il sistema Hi-Fi 


E’ interessante notare che tutti i pick-up 
Hi-Fi ELAC sono compatibili con i dischi 
incisi secondo il sistema a matrice 
quadrifonica (per esempio CBS - SQ). 



































RCF 

42029 

S. Maurizio REGGIO EMILIA 
Via Notar! 

Tel. (0522) 40.141 - 33.346 


Costru^^o^, 


5 linee 

20149 MILANO 

Via Alberto Mario 28 

Tel. (02) 468.909 - 463.281 


MICROFONI ■ DIFFUSORI A TROMBA ■ COLONNE SONO¬ 
RE ■ UNITA’ MAGNETODINAMICHE ■ MISCELATORI ■ 
AMPLIFICATORI BF ■ ALTOPARLANTI PER HI-FI ■ COM¬ 
PONENTI PER HI-FI ■ CASSE ACUSTICHE 









BUSICOM 










Pentastudio 




















condensatori 

elettrolitici 
















le piastre 


registratore a cassetta Beocord... 
quelle senza confronto! 

B&O, la famosa casa danese, conosciuta ed apprezzata per 
gli inimitabili apparecchi ad alta fedeltà, ha ancora una volta 
creato sensazione annunciando tre piastre - registratore a 
cassetta di eccezionale qualità: il Beocord 2200 Dolby, il 
Beocord 1700 ed il Beocord 900. Questi apparecchi hanno 
riscosso subito il favore della stampa tecnica mondiale per 
le eccezionali caratteristiche, unite alla tipica, elegantissima 
linea B&O. Alla loro realizzazione hanno contribuito i tecnici 
e i designer più famosi. Il risultato consiste nella possibilità, 
per gli appassionati di alta fedeltà di disporre di apparecchi 
non confrontabili con altri. 


Beocord 2200 Dolby 

Cassette C60 - C90 tipo consigliato Low 
noise o Cr O 2 
Sistema Dolby incorporato 
Testine in ferrite 
2 strumenti indicatori 
Arresto automatico a fine nastro 
Risposta di frequenza; 30 14.500 Hz 

Rapporto segnale/disturbo: > 52 dB 
Dimensioni: 75x500x230 


Beocord 1700 

Cassette: C60 - C90 tipo consigliato Low 
noise o Cr O 2 

Predisposto per sistema Dolby 
Testine in ferrite 
2 strumenti indicatori 
Arresto automatico di fine nastro 
Risposta di frequenza 30 -h 14.500 Hz 
Rapporto segnale/disturbo: > 52 dB 
Dimensioni: 75x500x230 


Beooord 900 

Cassette; C60 - C90 tipo consigliato Low 
noise o Cr Oz 

Particolarmente adatto ad essere 
integrato nel Beosystem 901 
Testine in super permalloy 
2 strumenti indicatori 
Risposta di frequenza: 40 4- 12.500 Hz 
Rapporto segnale/disturbo: > 50 dB 
Dimensioni: 85x400x240 


RICHIEDETELI Al RIVENDITORI PIU’ QUALIFICATI Distributore esclusivo per I Italia FURMAN S.p.A. via Ferri, 6 20092 CINISELLO B. (MI) 










MOD. 3022 

GRUPPO VARICAP ELETTRONICO CON SELEZIONE DEI PROGRAMMI A SENSORI 

COMANDI A DISTANZA AD ULTRASUONI 


RICHIEDETE PRODOTTI ViEGA Al RWENDfTORI PIU QUAURCATI 
Distributrice esclusiva per IHate FURMAN SpA Via Fèrri, 6 - 20092 QNISELIO B. (MI) 




















T MPVOT^ - 4 

BREVETTATO ^ 

Classe 1,5 c.c. 2,5 c.a. 

FUSIBILE DI PROTEZIONE 
GALVANOMETRO A NUCLEO MAGNETICO 
21 PORTATE IN PIU’ DEL MOD. TS 140 


NUOVA SERIE 

TECNICAMENTE MIGLIORATO 
PRESTAZIONI MAGGIORATE 
PREZZO INVARIATO 


Mod. TS 141 20.000 ohm/v in c.c. e 4.000 ohm/V in c.a. 
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VOLT C.C. 

VOLT C.A. 
AMP. C.C. 


AMP. C.A. 
OHMS 


REATTANZA 

FREQUENZA 


VOLT USCITA 


DECIBEL 

CAPACITA’ 


CAMPI DI MISURA 71 PORTATE 

15 portate; 100 mV - 200 mV - 1 V - 2 V - 


4 portate: 
6 portate: 

1 portata: 

1 portata: 
(condens. 
11 portate: 


6 portate; 
4 portate: 


3 V 

-6V-10V-20V-30V-60V- 
100 V - 200 V - 300 V - 600 V - 1000 V 
1.5 V - 15 V - 30 V - 50 V - 100 V - 150 V 

- 300 V - 500 V - 1000 V - 1500 V - 2500 V 
50 fiA - 100 pA - 0.5 mA - 1 mA - 5 mA 

- 10 mA - 50 mA - 100 mA - 500 mM - 

1 A - 5 A - 10 A , 

250 pA - 50 mA - 500 mA - 5 A 

n X 0.1 - n X 1 - n X 10 n X 100 
n X 1 K - n X 10 K 
da 0 a 10 Mn 

da 0 a 50 Hz - da 0 a 500 Hz 
ester.) 

1.5 V (condens. ester.) - 15 V - 30 V - 

50 V - 100 V - 150 V - 300 V - 500V - 

1000 V - 1500 V - 2500 V 

da — 10 dB a + 70 dB 

da 0 a 0.5 pF (aliment. rete) 

da 0 a 50 pF - da 0 a 500 pF 

da 0 a 5000 pF (aliment. batteria) 


Mod. TS 161 40.000 ohm/v In c.c. e 4.000 c^im/V 
10 CAMPI DI MISURA 69 PORTATE 

VOLT C.C. 15 portate: 150 mV - 300 mV - 1 V - 1.5 V 
-3V-5V-10V-30V-50V 

- 60V - 100 V - 250 V - 500V - 
1000 V 

VOLT C.A. 10 portate: 1.5V-15V-30V-50V- 

100 V - 300 V - 500 V - 600 V 

- 1000 V - 2500 V 

AMP. C.C. 13 portate: 25 pA - 50 pA - 100 pA 

- 0,5 mA - 1 mA - 5 mA 

- 10 mA - 50 mA - 100 mA 

- 500 mA - 1 A - 5 A - 10 A 
AMP. C.A. 4 portate: 250 pA - 50 mA - 

500 mA - 5 A 

OHMS 6 portate: OxO.I-nxl- 

flxlO-fixIOO- 
n x 1 K - n X 10 K 
da 0 a 10 Mn 
da 0 a 50 Hz- 


REATTANZA 1 portata: 

FREQUENZA 1 portata: 

da 0 a 500 Hz (condens. ester.) 

VOLT USCITA 10 portate: 1.5 V (conden. 
ester.) - 15 V - 30 V - 50 V - 
100 V - 300 V - 600 V - 500 V - 
1000 V - 2500 V 

DECIBEL 5 portate: da — 10 dB 
a + 70 dB 

CAPACITA' 4 portate: 

da 0 a 0.5 pF (aliment. rete) 
da 0 a 50 pF - da 0 a 500 pF 
da 0 a 5000 pF (alim. batteria) 

MISURE DI INGOMBRO 

mm. 150 X 110 x 46 

sviluppo scala mm 115 peso gr. 600 


ITflLY 


c.a. 


20151 Milano ■ Via Gradisca. 4 ■ Telefoni 30.52.41 / 30.52.47 / 30.80.783 





ACCESSORI FORNITI A RICHIESTA 


RIDUTTORE PER 
CORRENTE 
ALTERNATA 


Mod. TA6/N 
portata 25 A - 
50 A - 100 A - 
200 A 


DERIVATORE PER Mod. SH/150 portata 150 A 
CORRENTE CONTINUA Mod. SH/30 portata 30 A 


PUNTALE ALTA TENSIONE 


Mod. VC5/N portata 25.000 Vc.c. 


una grande scala In un piccolo tester 


CELLULA FOTOELETTRICA 
Mod. L1/N campo di misura da 0 a 20.000 LUX 


I TERMOMETRO A CONTATTO 

Mod. T1/N campo di misura da —25°' + 250° 


DEPOSITI IN ITALIA : 


BARI Biagio Grimaidi FIRENZE - Dr, Alberto Tiranti 

Via Buccari, 13 Via Frà Bartolomeo, 36 

BOLOGNA - P.l. SIbanI Attilio GENOVA - P.l. Conte Luigi 
Via Zanardi. 2/10 Via P. Saivago, 18 

CATANIA - RIEM TORINO - Rodolfo e Dr. Bruno Pomò 

Via Cadamosto, 18 C.so D: degli Abruzzi, 58 bis 


PADOVA - Luigi Benedetti 
C.sp V. Emanuele, 103/3 
PESCARA - P.l. Accorsi Giuseppe 
Via Tìburtina, trav. 304 
ROMA - Tardini di E. Cereda e C, 
Via Amatrice, 15 


IN VENDITA PRESSO TUHI I MAGAZZINI 
DI MATERIALE ELETTRICO E RADIO TV 

MOD. TS 141 L. 15.000 franco nostro 

MOD. TS 161 L. 17.500 stabilimento 


























MULTIMETRO 

DIGITALE 


Adatto per la misura di tensioni continue ed alternate con 
indicatore automatico di polarità, correnti continue e re¬ 
sistenze. 

Risulta pertanto uno strumento di uso generale che può 
essere impiegato in tutte le applicazioni dove si richiedano 
misure rapide, precise e ad alta impedenza. 

TENSIONI CONTINUE: da 1 mV a 1000 V. - Precisone ±0,5%. 
Impiegando il puntale P 150/S è possibile estendere il cam¬ 
po di misura fino a 30 kV. Precisione ± 3%. 

TENSIONI ALTERNATE: da 1 mV a 750 V - Precisione 
± 0,5%. 

IMPEDENZA D’INGRESSO: 10 MTì/lOO pF. 

RISPOSTA DI FREQUENZA; entro ± 2% da 20 Hz a 20 kHz. 
Corrente continua: da 1 pA a 2 A - Precisione ± 0.5%. 
Applicando «shunts» esterni (forniti a richiesta) è possi¬ 
bile estendere il campo di misura. 

RESISTENZE: da IH a 1,999 MG. 

PRECISIONE: ± 0,5%. 

INDICATORI NUMERICI: 3 più un indicatore di fuori portata. 


STRUMENTI DI MISURiL t DI CONTROLLO ELETTRONICI 
ELETTRONICA PROFESSIONALE 

Stabilimento e Amministrazione; tOOtìS Peschiera 
Borromeo - PlaettcopoH [Milano] - Telefona: 
91,50-424/425/425 


ANALIZZATORE 

ELETTRONICO 

R 127 

Analizzatore elettronico universale, con indicatore automa¬ 
tico di polarità, par la misura di tensioni, correnti (conti¬ 
nue ed alternate) e di resistenze. Particolarmente adatto 
per la messa a punto di apparecchiature televisive ed elet¬ 
troniche in laboratori, in produzione e servizio riparazioni, 
TENSIONI CONTINUE: da 0,3 a 1000 V fs con impedenza di 
ingresso di 11 Mfl. Precisione ± 2%. Con puntale AT il 
campo di misura può essere esteso fino a 30.000 V f.s. 
TENSIONI ALTERNATE: da 0,3 a 1000 V f.s. con impedenza 
d'ingresso 10 Mn/30 pF. 

Precisione ± 3%. 

CORRENTI CONTINUE: da 30 nA a 3 A f.s. - Precisione 

± 2 %. 

CORRENTI ALTERNATE: da 33 nA a 3,3 A f s. - Precisione 
± 3%. 

CAMPO DI FREQUENZA; da 10 Hz a 200 kHz entro il 
± 5%. 

RESISTENZE; fino a 1000 MO in 7 portate. 

MISURA DI LIVELLO: da — 30 a + 62 dB. 















+ 60 % con la pila 



La nuova pila ORO 

della HELLESENS consente una resa + 60% nei registratori + 50% nelle radio, 
paragonata alle migliori pile a lunga durata presenti su mercato. 



By Appoiutement to thè Koyal Daiiìsh Court 




Tema: elettronica professionale SIEMENS 

l’affidabilità li contraddistingue 








■ tubi per generatori di radloj 
ed elettromedicair ■ tubi 
per telecamere m tuÙJni^H 
logia nelle fasf prodtillIV^K 
aflidabilità delle caratteriali 




nTeftlti» gMpn TV m tubi d 
wngj^iÀ 1 tubi ad onda pr^ 

ntraSbtinti - grazie airadoziL _ 

I- Jalla costanza del livello quéìHatMro e dalla massima 
ÈLEnRA S PA, - MILANO 1 I | 1} 


Ifiiche ■ SI 


tubi elettro 


